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Идея этой книги возникла у академика Николая Дмитриевича 
Девяткова давно, и писал он ее потихоньку, страница за страни- 
цей. Большая ее часть была написана, когда Николай Дмитриевич 
бывал в академическом санатории “Узкое”, где он отдыхал вместе 
с женой — Зоей Васильевной. 

В феврале 1997 года Николай Дмитриевич передал мне записи 
своих воспоминаний для работы над рукописью. Для работы — 
это значит для Исая Самойловича Фельдблюма, давнего помощ- 
ника-друга, ученика, литературного редактора и мне для решения 
вопроса об издании: ведь и я уже знаю Николая Дмитрие-вича около 
40 лет. 

Итак, февраль 1997 года. А через два месяца, в апреле того 
же года, Николаю Дмитриевичу исполнилось 90 лет. 

Время, к счастью, не сказывается на Николае Дмитриевиче 
— он как всегда бодр, подвижен, активен, у него удивительно 
четкая память, море новых идей и замыслов. 

Юбилей этого интеллигентного, доброжелательного и удиви- 
тельного человека с внимательными голубыми глазами, ученого с 
мировым именем был отмечен на ученом совете Института 
радиотехники и электроники РАН и чуть позднее — во время 
международной научной конференции в академическом пансиона- 
те “Звенигородский” под Москвой. Здесь мы, его коллеги и учени- 
ки, уже много лет обсуждаем проблемы любимого детища акаде- 
мика — применения миллиметровых волн в биологии и медицине... 

Думаю, что все, кто общается с этим ученым, одним из 
основоположников отечественной сверхвысокочастотной элект- 
роники, автором многих изобретений в области электронных 
приборов СВЧ, которые могли бы оказать честь любому крупному 
авторитету в электронике СВЧ, знают о его глубоком интересе 
к проблеме применения достижений электроники в биологии и 
медицине. Он всегда требовал от своих коллег, которые внесли 
огромный вклад в обороноспособность страны и работами кото- 
рых он руководил, сделать что-либо полезное для медицины, для 
здоровья человека... Вспоминается: тепловидение, газовые лазеры 
для терапии и хирургии, предпосевная обработка семян электро- 
магнитными волнами, рН-зонды, электромагнитная гипертермия 
злокачественных опухолей, миллиметровая терапия и многое- 
многое другое. 
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Наконец-то выходит и эта книга: много интересных фактов, 
событий из его жизни, жизни его коллег, страны, история ста- 
новления отечественной электроники. 

Прочитайте ее... 


А сам Николай Дмитриевич в движении, в замыслах, торо- 
пится опять в Звенигород для встречи с друзьями, учениками. 
Много ли Вы, читатель, назовете крупных ученых, которые в 90 
лет знакомятся на конференциях со всеми стендовыми докладами 
и выступают с подробными обзорами этих докладов, только 
изредка заглядывая в собственную шпаргалку. 


Такой у нас Николай Дмитриевич Девятков = академик РАН, 
лауреат Ленинской и Государственной премий, премий Совета 
Министров СССР и правительства Российской Федерации, Герой 
Социалистического Труда, кавалер российского ордена “За заслуги 
перед Отечеством”, а также многих других орденов, медалей, 
знаков почета! 


С ним приятно общаться, беседы протекают интересно и 
содержательно, в его обществе чувствуешь себя тепло и уютно. 


Профессор О.В.Бецкий 
Апрель 1998 г. 


Воспоминания 


Детство и юность 


М ои детство и юность до окончания средней школы прошли в 
старинном русском городе Вологде. 


В Вологде сохранилось много старинных церквей. Вологодский 
собор по архитектуре очень похож на церкви в Московском Кремле. 
Колокольня в Вологодском соборе — почти точная копия колоколь- 
ни Ивана Великого Кремля. В последние годы Вологда включена 
в состав туристских городов России. Восстановлена звонница на 
колокольне собора. Для туристов и жителей города даются концер- 
ты колокольного звона. 

Город расположен на двух берегах реки Вологды. Река от 
истоков до города не судоходная. Летом она сильно пересыхает, и 
появляется много отмелей. Начиная от города и до впадения в реку 
Сухону по реке Вологде ходят небольшие речные пароходы и 
довольно крупные катера. 

Станция Вологда — крупный желєзнодорожный узел. Через нее 
идут поезда на Москву, Ленинград, Архангельск, Киров (Вятку). 

В 5 километрах от Вологды находится поселок Прилуки; в нем 
старинный Прилукский монастырь, окруженный каменной стеной 
с башнями, с замечательной архитектуры церквами. В 60 километ- 
рах от Вологды — большое Кубенское озеро; сравнительно недале- 
ко — Белозерский монастырь, привлекающий внимание многих 
туристов, а также Недалеко Кириллов монастырь. В окрестностях 
Вологды много интересных старинных усадеб и дворянских помес- 
тий, правда, в большинстве своем теперь пришедших в полное 
запустение. 

Вокруг Вологды еловые и лиственные леса, сосны мало. Впе- 
чатляют природные пейзажи: леса, поля и перелески. Очень кра- 
сивы своей желтизной ржаные поля в период созревания. Хороши 
поля, засеянные льном, в период цветения голубые, синеватые 
овсяные посевы и зеленые поля ячменя. Оживляли пейзаж ветря- 
ные мельницы, которых теперь почти уже не осталось. В самом 
городе были хорошие березовые бульвары, архиерейский сад, 
который потом превратился в Парк культуры. 

Дома в большинстве были деревянные. Некоторые из них очень 
хорошей архитектуры, с красивыми фасадами, которые украшали 
стройные деревянные колонны. Тротуары, или, как их называли, 
мостки, были неширокие, из досок. Все главные улицы замощены 
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булыжником, остальные были немощеные — земляные. На многих 
улицах перед домами палисадники, огороженные деревянными 
заборами, в них росли сирень и другие декоративные кустарники. 
Вообще, как мне теперь представляется, город был уютный, с 
большим количеством зелени и травяных покрытий. 

К центру города текла река Золотуха, которая впадала в реку 
Вологду. Река была маленькая, во многих местах ее можно было 
перескочить без больших усилий. Вода в Золотухе была грязная. 
В нее сбрасывали отходы бани Веденеева. У Золотухи были доволь- 
но высокие и обширные берега, заросшие ивняком, травой и 
разными сорняками, так что сама речка была не видна. На ее левом 
берегу, где склон переходил в горизонтальную плоскость, был так 
называемый Сенной базар, на который из деревень привозили возы 
сена и соломы для продажи. У жителей города было много коров 
и лошадей, так что такой базар был крайне необходим. 

Я не был в Вологде больше 30 лет. По рассказам тех, кто там 
побывал в последние годы, город очень изменился. Появилось 
много каменных домов; улицы покрыты асфальтом; на левом берегу 
Золотухи разбит то ли сквер, то ли бульвар; но в моих воспомина- 
ниях Вологда сохранилась в том виде, в каком она была в из детстве. 

Родился я в Вологде в 1907 году. Отец мой, Дмитрий Кирил- 
лович Семенов-Девятков, был коренной вологжанин. Мама, Лидия 
Ивановна, - уроженка города Пошехонье. Семья у нас была 
большая: мой брат Иван Дмитриевич, сестра Елена Дмитриевна, 
брат Дмитрий Дмитриевич и я. О своих ближайших родственниках 
— дядях, тетках и их детях, а их было много, я писать не буду: 
многое не сохранилось в памяти. 

Жили мы в большом очень старинном доме на Золотушной 
набережной. Дом был двухэтажный, с мезонином. На улицу выхо- 
дила стена дома с пятью окнами. Фасад же дома выходил в большой 
двор. Самой красивой частью дома было парадное крыльцо. Оно 
было высотой в два этажа и очень выдавалось в виде куба во двор, 
крыша над крыльцом была с очень малым уклоном — почти 
плоская. Внутри крыльца была двухмаршевая широкая лестница, 
ее марши располагались один к другому под прямым углом. В 
верхнем этаже крыльца был большой “парадный чулан” (так его у 
нас называли), а внизу два маленьких чуланчика. Лицевая сторона 
крыльца, выходившая во двор, имела четыре деревянных колонны, 
“козырек” над входной дверью и два деревянных дивана-скамейки 
в неглубоких нишах по обе стороны входной двери. Над крыльцом 
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Наша семья. Снимок 1914 года 


Дмитриевич Девятков 


Николай 


были окна мезонина; справой и с левой стороны от крыльца — окна 
жилой части дома. Нижний этаж дома был каменный, верхний — 
деревянный, парадное крыльцо все деревянное. По преданиям, 
существовавшим в нашей семье, дому было более 200 лет. 

В нижней, каменной, части дома были склады. Их мой отец 
сдавал вологодским купцам, торговавшим продуктами. В какие-то 
давние времена к основному дому во внутрь двора был пристроен 
двухэтажный каменный корпус, заканчивавшийся одноэтажной 
кузницей с двумя горнами. В нижнем этаже этого корпуса разме- 
щались мастерские: слесарная, столярная и малярная. 

В роду Семеновых-Девятковых главы семей в нескольких по- 
колениях занимались изготовлением различных экипажей и ковкой 
лошадей. Мой отец в своих экипажных мастерских также произво- 
дил пролетки, шарабаны, двуколки, линейки, беговые дрожки, 
легкие сани, кареты и возки. По договорам с пожарными частями 
города после каждого пожара ремонтировали различные пожарные 
экипажи. Пожаров было много, и, учитывая, что мостовые были 
булыжные и с ухабами, поломок пожарных дрог и экипажей было 
предостаточно. 

Рабочих у отца, насколько я помню, было немного: три мастера 
и несколько молодых рабочих-учеников. Сам отец тоже работал в 
мастерских и кузнице. Я помню, как он в рабочем фартуке работал 
в слесарной мастерской, а иногда и ковал лошадей. Но, конечно, 
много времени уделять работе в мастерских он не мог, так как сам 
должен был принимать заказы на изготовление и ремонт экипажей, 
вести все расчеты и обеспечивать мастерские необходимыми мате- 
риалами. Кроме того, он принимал активное участие в управлении 
городом на общественных началах. Отец пользовался большим 
уважением и авторитетом в городе. 

На втором этаже каменного корпуса размещались три квартиры, 
в которых жили мастера со своими семьями, общежитие для 
молодых рабочих-учеников, столовая и кухня, в которой кухарка 
готовила завтраки, обеды и ужины для рабочих, живших в обще- 
житии. У отца не было канцелярских служащих, бухгалтера и 
кассира. Всю “канцелярию” и бухгалтерию он вел сам, сам же 
производил расчеты с рабочими. Я помню, у него был кабинет, в 
те времена он назывался конторой. В ней отец по вечерам вел записи 
в толстых канцелярских книгах. Я любил сидеть тихо и наблюдать, 
как он что-то пишет. Каждую субботу он выдавал заработную плату 
рабочим. 
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Воспоминания 


С 6—7 лет мне уже, по-видимому, не запрещалось заходить в 
мастерские и бывать в кузнице. Меня туда тянуло. Очень интересно 
было наблюдать за работой столяров, когда у них из-под рук, в 
которых был рубанок, тянулись длинные спиралеобразные ленты 
стружек, или смотреть, как на токарном станке с ножным приводом 
обтачивали деревянные втулки для колес экипажей. Кстати, это был 
единственный станок для механической обработки деталей во всех 
мастерских. 

Почему-то мне очень нравилась операция изготовления масля- 
ных красок в малярной мастерской. На больших каменных плитах 
с очень гладкой рабочей поверхностью растирали сухую, в виде 
порошка, краску вместе с олифой, в результате чего получалась 
краска, пригодная к употреблению. В руках рабочего был неболь- 
шой камень с одной плоской очень гладкой гранью. На каменную 
плиту насыпалась краска в виде большого круглого “калача”, во 
внутреннее пространство этого “калача” наливалась олифа, затем 
рабочий, производя движения малым камнем в виде восьмерки, 
захватывал понемногу порошкообразную краску и растирал ее 
между двумя поверхностями камней. Почему мне нравилась эта 
операция приготовления краски, теперь мне трудно сказать, может, 
потому, что при трении камнем по плите возникал особый негром- 
кий звук, он, наверное, мне и нравился. 

Но самым моим любимым местом была кузница. Около кузницы 
были “станки” для ковки лошадей. Они представляли собой верти- 
кальные столбы, четыре на каждый станок для одной лошади. 
Между собой столбы соединялись съемными брусьями. В станок 
заводилась лошадь, привязывалась к одной из перекладин уздой. 
Кузнец очищал копыта кривым ножом, снимал мерку, по которой 
в кузнице выковывал подкову, затем горячую подкову и приклады- 
вал к копыту, при этом копыто немного “подгорало” и подкова 
плотно соприкасалась с ним, забивалось несколько “подковных” 
гвоздей. Копыто зачищалось специальным крупным напильником. 
На этом операция ковки одной ноги заканчивалась. Приходит в 
голову мысль: ведь с тех ранних детских лет я никогда не видел, 
как куют лошадей, значит, все, что я наблюдал тогда, запомнилось 
на всю жизнь. Удивительна человеческая память! 

Привлекала мое внимание и работа кузнецов у горна. Раскален- 
ный железный брусок вытаскивался длинными щипцами из горна, 
клался на наковальню, кузнец легким молотком (ручником) по 

очереди с ударами молотобойца тяжелым молотом обрабатывал 
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брусок, загибал его, и получалась подкова. Выковывались и детали 
довольно сложных форм для экипажей. Около кузницы на земле 
лежал каменный жернов, в центре его был укреплен стержень, на 
этот стержень втулкой надевалось колесо с деревянным ободом, 
затем кузнец вместе со своими помощниками вытаскивали из куз- 
ницы сильно разогретую железную шину, надевали ее на обод 
колеса, обод при этом немного подгорал, а шина после охлаждения 
плотно натягивалась. Эта операция мне тоже нравилась, и я любил 
наблюдать ее. 

В семье я был самым младшим: разница в возрасте со старшим 
братом была 11 лет, с сестрой — 9, со вторым братом — 6 лет. Так 
что общих интересов у нас не могло быть, и я проводил большую 
часть времени один. Но в пределах нашего большого двора “дел” 
у меня находилось много и мне не было скучно. 

Двор ограничивался с одной стороны домом, напротив дома, с 
другой стороны, шла длинная линия “каретников” (так назывались 
помещения с широкими воротами, в которых стояли готовые эки- 
пажи). Таких каретников было три или четыре. Затем шли конюш- 
ня и помещение, где стояла корова и жили куры. Дальше был 
погреб, который каждую зиму набивался льдом, привозимым с реки 
Вологды. За погребом был еще один сарай — дровяник. За 
дровяником был большой сад, который тянулся до Власьевского 
переулка перпендикулярно к Золотушной набережной. Замыкался 
двор длинным сараем, в котором хранились различные материалы 
для производственных нужд мастерских. 

В дошкольном возрасте я большую часть дня проводил во дворе. 
Там обычно стояло много разных экипажей — ждали своей очереди 
на ремонт. Вместе с ребятами — детьми мастеров, которые жили в 
нашем доме, мы, используя пролетки и другие экипажи, играли в 
извозчиков и пассажиров, или на пожарных бочках либо пожарных 
дрогах “мчались” на пожар. Мы также строили “дома” из разных 
досок и фанерных щитов, которые, если поискать, всегда можно 
было найти во дворе или под навесами каретников, занимались и 
“торговлей” продуктами и зеленью, в качестве которых использо- 
вались гнилушки дерева, древесные опилки, стружки, трава с желты- 
ми шишечками (может, это была ромашка?), подорожники и др. 

Сад около нашего дома был большой, запущенный, очень 
тенистый: там росли огромные липы, вязы и еще какие-то деревья, 
было очень много кустов сирени и бузины, а также крапивы и 
репейника. В сад нас, ребят, не очень тянуло: там было как-то 
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мрачно и страшновато. Нам казалось, что в саду обитают какие-то 
существа, которых мы побаивались. 

С одной стороны к саду примыкал большой участок земли, 
другой своей стороной он выходил так же, как и наш дом, на 
Золотушную набережную. На этом участке было “Садоводство 
Зикера”. Зикер был эстонец, как садовод он славился на всю 
Вологду. У него было несколько теплиц, довольно много парников 
и открытых грядок. Он выращивал и продавал много очень краси- 
вых цветов, даже участвовал, насколько я помню, в каких-то 
выставках цветоводов. Кроме того, у него выращивались в то время 
еще очень мало известные томаты (помидоры), очень крупные, 
аппетитного вида, но на наш тогдашний вкус несъедобные. Он же 
и его жена ели их с большим удовольствием, как яблоки. Я любил 
бывать у Зикера и наблюдать, как они с женой делали очень 
аккуратные грядки, высаживали цветы. Особенно привлекательно 
было в теплицах, где круглый год цвели прекрасные цветы. 

До 8 лет мне далеко от дома уходить одному не разрешалось. 
Ходил только по поручению мамы в бакалейную лавку Лебедева, 
которая была через три дома от нашего двора. 

В летние месяцы мы обычно жили на даче. Своей дачи у нас до 
1913 года не было. Снимали недалеко от Вологды в усадьбах, в 
которых хозяева по тем или иным причинам не жили. Я помню (это 
относится примерно к 5-летнему возрасту), как мы, то есть мама, 
сестра, второй брат и я, жили в Новом, в Грибанове. Это были 
старые усадьбы с запущенными парками. Запомнились большие 
веранды, где в дождливые дни можно было очень интересно играть, 
огромные ржаные поля и много васильков. Других воспоминаний 
не сохранилось. Очень смутно, но все-таки вспоминается (а может 
быть, это уже по рассказам мамы), как мы однажды летом ездили 
в Семистрельную: там находилась церковь, которую мои родители 
очень почитали. Это было километрах в 12— 15 от города. Церковь 
стояла на холме, а внизу протекал ручей, через него был деревян- 
ный мост. Ехали мы на линейке. Это своеобразный экипаж на 
четырех колесах: основная его часть представляет собой прямо- 
угольную плоскость шириной сантиметров 80 и длиной примерно 
полтора метра, всю эту плоскость покрывает сверху мягкая кожаная 
подушка-сиденье, по бокам есть две подножки во всю длину си- 
денья,. в передней части возвышаются над сиденьем “козлы” — 
место для кучера. Пассажиры сидят на сиденье спинами друг к 
другу с каждой стороны по три человека. 


11 


На спуске к ручью на ухабе нас сильно тряхнуло, я слетел с 
сиденья и попал на дорогу под линейку. Был страшный переполох, 
меня вытащили, и оказалось, что я жив. Об этом моем “полете” у 
нас дома долгое время ходила легенда, что через меня проехало 
заднее колесо линейки и на груди у меня была розовая полоса и 
что после молебна, который отслужили в церкви, я пришел в себя, 
перестал реветь и все мои кости оказались целы. 


Дача в Варваринском 


В 1911—1912 годах мой отец решил построить свою дачу. Был 

куплен участок земли примерно 0,5 гектара на пологом склоне 
небольшого холма. Внизу протекал ручей, впадающий в речку 
Шограш, находящуюся примерно в 300 метрах от нашего участка. 
Также примерно в 300 метрах был поселок Варваринское с цер- 
ковью. Места около нашего дачного участка были очень красивые. 
На другой стороне речки Шограш холмы были покрыты ельником, 
в котором было много белых грибов, а по склонам холмов на опушке 
леса мы собирали рыжики. С других сторон участка были поля и 
смешанный лиственный лес. 

Ехать из Вологды к нам нужно было по “Пошехонке” — так 
называли пошехонский тракт (дорогу) от Вологды до города По- 
шехонья. Проехав от окраины Вологды 5 километров, сворачивали 
на проселочную дорогу и, проехав примерно 2 километра, приез- 
жали в Варваринское. 

Строительство нашего дачного дома было закончено в 1912 году 
Первое лето на своей даче мы жили в 1913 году. При проектирова- 
нии дома отец рассчитывал после того, как мы все вырастем и дача 
будет не нужна, передать дом под сельскую школу. Поэтому и 
планировка дома предусматривала расположение комнат на первом 
этаже, удобное для учебных занятий, а на втором этаже — для 
жительства двух учителей. Близлежащие деревни Болтино, Руба- 
ново и поселок около церкви могли бы обслуживаться этой школой. 
Дом строился таким способом: сруб готовился у нас во дворе 
вологодского дома, затем соответственно помеченные бревна пере- 
возились в Варваринское, и там собирался весь дом и строилась 
крыша. В 1911 году, когда работали плотники, мне шел пятый год, 
но я хорошо помню, что мне очень нравилось, как они работали 
топорами, обтесывая бревна, и очень аппетитно в обеденный пере- 
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рыв ели колбасу с ситным хлебом, запивая чаем из железных 
кружек. 

Когда первый раз мы выехали летом на свою дачу, то там около 
дома, конечно, еще было очень пусто; мы посадили молодые липки 
и разные кустарники и, конечно, цветы на клумбах. Только в конце 
участка, около ручья, росло несколько больших деревьев, сохра- 
нившихся от леса, который когда-то покрывал весь холм. Это место 
у нас называлось “наш лес”, и там иногда даже находили грибы. 
Наибольшее удовольствие, насколько я помню, я получал, когда с 
братом Митей ходил на речку Шограш (одному ходить туда было 
запрещено). Там можно было плескаться в воде, ловить рыбу прямо 
руками. Рыбешка была очень мелкая и ходила целыми стаями. 
Речка была мелкая с отдельными боготами, дно песчаное и много 
мелких камешков. Берега заросли ивой и ольхой. В боготах можно 
было купаться и даже учиться плавать. Около дома была крокетная 
площадка, где старшие играли в крокет. Мне, когда никто не играл, 
разрешалось гонять крокетные шары, что было тоже очень увлека- 
тельно. Самым интересным было ходить с мамой в ельник на другой 
берег Шограша и собирать рыжики: их там бывало много, росли 
целыми “мостами”. 

Название “Варваринское”, по-видимому, произошло от назва- 
ния помещичьего имения, которое когда-то занимало большие пло- 
щади на берегах реки Шограш. На левом берегу был большой парк 
и усадьба. Уже в те годы от помещичьего дома и различных 
построек не сохранилось почти ничего, только в заросшем парке 
местами были следы каких-то развалившихся каменных фундамен- 
тов. Церковь, которая, по-видимому, входила в пределы имения, и 
несколько домов около нее сохранились. Церковь была действу- 
ющая, в одном из домов жил священник со своей семьей. 

В этой церкви в 1917 году состоялось венчание С.Есенина с 
З.Райх. Это было летом, когда вся наша семья жила на даче в 
Варваринском. Мой брат Дмитрий был шафером на этом венчании. 
Я тоже там присутствовал. Почему венчание было в варваринской 
церкви Кирика и Улиты, почему мой брат был приглашен быть 
шафером, в моей памяти не сохранилось. Позже из воспоминаний 
дочери Есенина и Райх, с которыми я познакомился в санатории 
“Узкое” (там очень хорошая библиотека), мне стало известно, что 
С.Есенин познакомился с З.Райх весной 1917 года в Петрограде. В 
июле 1917 года осуществилась мечта С.Есенина съездить к Белому 
морю. Он, два его приятеля и З.Райх вместе поехали туда. Возвра- 
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щаясь, в поезде С.Есенин сделал З.Райх предложение выйти за него 
замуж. Он настоял на том, чтобы сделать остановку в Вологде и 
там обвенчаться. Как сказано в воспоминаниях дочери, денег у них 
было настолько мало, что Есенин не имел возможности даже купить 
невесте букет цветов. По дороге к церкви он набрал букет полевых 
цветов и преподнес после венчания. Действительно, путь по 
прямым тропам от железнодорожной станции Вологда до цер- 
кви в Варваринском (всего 4 километра) проходил среди полей, 
около церкви тоже была большая поляна с полевыми цветами. 

Мне очень запомнилось лето 1914 года. Были очень жаркие дни, 
кругом горели леса, все было затянуто дымом, солнце виделось в 
виде красного диска. Шли разговоры, что это к какому-то не- 
счастью. И действительно, в августе началась первая империалис- 
` тическая война с Германией. 


Первые годы после революции 


грреследиее лето мы жили в Варваринском в 1917 году. 

В 1918 году в конце зимы умер от инсульта мой отец, ему было 
тогда 59 лет. Для всех нас это было большое горе. Жизнь стала 
трудной. Старший брат Иван был студентом третьего курса Петрог- 
радского политехнического института. Сестра Елена училась в 
женской гимназии, брат Дмитрий — в Вологодском реальном 
училище. Продать дачу уже было нельзя. В скором времени она 
была реквизирована, простояла пустой года два, а потом, вместо 
того чтобы открыть в ней сельскую школу, дом был разрушен и 
растаскан по бревнам жителями окрестных деревень. 

Вообще в первые годы после революции было много беспоряд- 
ков, особенно это чувствовалось в городе, где вся нормальная жизнь 
расстроилась. Создавались Советы, которые все управление брали 
в свои руки. Ликвидирована была частная собственность на землю, 
были реквизированы все частные дома, магазины и предприятия. 
Наступили голодные годы, особенно тяжело было в 1918— 1921 
годах. Государственная торговля еще не была налажена, а вся 
частная, кроме рынка, на который крестьяне окрестных деревень 
привозили кое-какие продукты, прекращена. В государственной 
торговой сети, в сущности, работали только хлебные магазины, где 
продавался черный хлеб по карточкам. Деньги обесценились, да и 
купить на них было почти нечего. В основном продукты выменива- 


14 


Воспоминания 


лись в деревнях на одежду, разную домашнюю утварь и ювелирные 
изделия. 

Горожанам пришлось разводить огороды. Все свободные учас- 
тки земли в городе вскапывались, и на них выращивались картошка 
и другие овощи. У нас на Золотушной набережной на месте сенного 
рынка тоже был огород. Выращивали в основном картошку. Других 
овощей было мало. Но когда был собран первый урожай, то жить 
уже стало легче. Молочные продукты добывать было очень сложно, 
да и вещей для обмена становилось все меньше и меньше. На 
“домашнем совете” было решено купить корову. Были реализованы 
еще какие-то мамины ценные вещи, и у нас появилась дойная 
корова. Уход и дойка коровы были моим делом. Доить и косить 
траву я научился довольно быстро. С коровой мы были большие 
друзья, она меня слушалась и, когда я ее доил, лизала, повернув 
голову, мой правый бок, выражая тем самым расположение ко мне. 
Дело с питанием улучшилось. 

Было мало денег. Хотя на них почти ничего нельзя было купить, 


"но и без них не обойдешься. Сестра поступила работать машинис- 


ткой в Вологодский музей, а брат Дмитрий стал работать табель- 
щиком в наших бывших мастерских, которые перешли в ведение 
Шестой Красной армии. 

Плохо было с мясом — пришлось завести кроликов. У меня в 
клетках, которые я изготавливал сам, жило до 15 кроликов: в 
основном породы “фландров” (это мясная порода, они бывали 
весом по 5— 6 килограммов), а также породы “горностай”(это для 
шкурок). Шкурки я тоже научился обрабатывать. Корова и кроли- 
ки жили у нас до окончания мной школы. 

Хотя свободного времени у меня было очень мало, я все-таки 
находил возможность заниматься спортом. Зимой это были коньки 
и лыжи. На лыжах я бегал неплохо. На межшкольных соревнова- 
ниях занимал первые места. Летом играл в футбол в школьной 
команде и занимался в спортклубе легкой атлетикой, в основном 
“боковым прыжком”, очень любил езду на велосипеде. 

В 1915 году после домашней подготовки я поступил в Вологод- 
ское реальное училище в приготовительный класс. В то время при 
поступлении нужно было сдать вступительный экзамен. После 
поступления мне сшили форму — черные брюки и куртку и купили 
форменную фуражку с жестким блестящим козырьком и желтыми 
кантами. На пряжке поясного ремня были буквы ВАРУ, что 
значило Вологодское александровское реальное училище. Я был 
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горд своим видом. Ученье мне давалось довольно легко. При 
переходе из первого класса во второй я даже получил награду — 
похвальный лист и книжку для чтения в красивом переплете. 

В 1918 году началась школьная реформа. Реальное училище, 
мужскую и женскую гимназии преобразовали в Единую трудовую 
школу (ЕТШ). После Октябрьской революции нас выселили из 
здания Реального училища, так как началась гражданская война и 
нужно было открывать лазареты для раненых. Дом был занят под 
лазарет. Наша школа кочевала несколько лет по разным помеще- 
ниям. Мы учились и в здании бывшей семинарии, и в первой 
женской гимназии, и во второй женской гимназии, которая нахо- 
дилась через два дома от нашего дома на Золотушной набережной, 
и только когда я учился уже в восьмом классе девятилетки №2, нас 
опять поселили в здание бывшего реального училища. 

Реформа средней школы в те годы не привела ни к чему 
хорошему. Например, было отменено преподавание истории и 
заменено преподаванием так называемого обществоведения. Были 
введены уроки по труду (мне в основном запомнилось, как нас 
учили штопать носки на деревянных ложках). Плохо преподава- 
лись естествоведение, химия, русский язык и физика, правда, это 
больше зависело от преподавателей, чем от измененных учебных 
программ. 

У нас были хорошие преподаватели по математике и рисованию. 
Математик, правда, был очень строг, но свой предмет вел хорошо. 
Любовь к рисованию мне привил наш учитель рисования. Он 
окончил институт при Академии художеств и свой предмет вел 
очень интересно. В результате я стал очень неплохо рисовать 
акварелью, очень любил рисовать пастелью. Когда в нашей школе 
устраивались вечера, я принимал активное участие в их художест- 
венном оформлении. Особенно много я рисовал в последних клас- 
сах. Рисовал декорации для школьных спектаклей. Я помню, 
особенно хорошо мне удались декорации к “Майской ночи” по 
Н.В. Гоголю. 

На школьных вечерах было принято строить в вестибюле перед 
актовым залом и в широких коридорах художественно оформлен- 
ные киоски для продажи программ вечера, фруктовых вод и 
каких-нибудь кулинарных изделий, приготовленных матерями уча- 
щихся. Во времена нэпа это все-таки было возможным. Вся эта 
“торговля” шла с благотворительными целями. В ней активное 
участие принимали матери учащихся. При подготовке вечеров я 
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принимал участие в плотницких работах при сооружении сцены, 
декораций и киосков. Сказался опыт, который я приобрел в до- 
школьные годы и в младших классах, когда наблюдал, как работают 
столяры в наших мастерских, да и сам строил во дворе разные 
“дома”. Я также работал в бригаде “школьных электриков” по 
освещению сцены, киосков и изготовлению световых гирлянд. 
Электротехника мне очень нравилась, и уже в восьмом-девятом 
классах у меня появилась мечта в будущем стать инженером-элек- 
триком. 

Школу я окончил в 1924 году. Выпускных экзаменов в те годы 
не было. Пятибальная система оценки знаний была тоже отменена 
и заменена оценками: весьма удовлетворительно (“вуд”), удовлет- 
ворительно (“уд”) и неудовлетворительно (“неуд”). В школе я 
получал оценки “вуд” и “уд”. Неудовлетворительных оценок, 
насколько я помню, не было. 

После окончания школы я не чувствовал себя вполне подготов- 
ленным для вступительных экзаменов в вуз. А вуз, который был 
мною выбран, — это Ленинградский политехнический институт и 
электромеханический факультет в нем. Большинство молодежи из 
Вологды уезжало продолжать учение в Ленинград. Мой старший 
брат, сестра и второй брат тоже учились в Ленинградском политех- 
ническом институте: оба брата на механическом факультете, а 
сестра на физико-механическом. 

Старший брат Иван Дмитриевич закончил политехнический 
институт в 1922 году. В период гражданской войны и интервенции 
(1918—1921) у него был вынужденный перерыв в учении. Этот 
период для него был очень тяжелый. В 1921 году у него обнаружили 
туберкулез легких. После ускоренного окончания института он до 
1924 года работал в Вологде, где был главным инженером механи- 
ческого завода “Красный пахарь”. Врачи порекомендовали ему 
изменить климат, и было решено уехать в Уфу. В 1924 году летом 
я с братом уехал в город Уфу. Там я готовился к поступлению в 
вуз, посещал занятия по физике и литературе в рабфаке. В 1925 
году брату было рекомендовано пройти курс кумысолечения в 
поселке Шафраново, недалеко от Уфы. Я в июле сопровождал его 
туда. В Шафраново приехала и наша мама. Я пробыл там всего 
несколько дней и уехал в Вологду. 
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Переезд из Вологды в Ленинград 


77 к как сестра и второй брат учились в Ленинграде, то было 

решено всей семьей переехать туда на жительство. Я, приехав 
в Вологду, с помощью моих друзей упаковал все вещи и отправил 
малой скоростью по железной дороге в Ленинград. Там к этому 
времени брат и сестра купили квартиру. Правда, это была не 
отдельная квартира, а две комнаты и чулан в общей квартире, где 
еще жили прежние владельцы всей квартиры и мой двоюродный 
брат В.К.Гудков-Беляков со своей матерью. 

Дом находился недалеко от Пяти углов, на углу улиц Правды 
и Социалистической (бывших Кабинетской и Ивановской). Квар- 
тира была на первом этаже с отдельным парадным выходом на 
Социалистическую улицу. Пока квартира еще не была полностью 
оборудована, я поселился в Лесном в деревянном доме в Яшумовом 
переулке (теперь ул. И.В. Курчатова). В Лесном же, на территории 
парка Ленинградского политехнического института (ЛПИ) жила и 
моя сестра Елена Дмитриевна. Она была замужем за профессором 
П.М Тиходеевым. Квартира их была в первом профессорском доме 
на четвертом этаже. 

Недалеко от Политехнического института располагался Рентге- 
новский институт (теперь физико-технический институт) им. 
А.Ф.Иоффе. Сестра была одной из учениц Абрама Федоровича 
Иоффе — директора Рентгеновского института и декана физико- 
механического факультета ЛПИ. Работала (делала дипломную 
работу) в одной из комнат ЛПИ. В 1925 году она и мой второй брат 
окончили ЛПИ. Сестра стала работать в Палате мер и весов, а брат 


— в конструкторском бюро цеха паровых турбин Металлического 
завода. 


Начало работы в области электроники 


В сентябре 1925 года по рекомендации сестры меня приняли на 

работу в Рентгеновский институт на должность практиканта с 
окладом 24 рубля в месяц. Тогда был такой порядок: с каждым 
сотрудником, поступившим в Рентгеновский институт, лично бесе- 
довал Абрам Федорович Иоффе. Мне этот день очень хорошо 
запомнился. 
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К 10 часам утра я пришел в институт. При входе справа и слева 
стояли выпрямительные устройства, питающие рентгеновские уста- 
новки, которые сразу же на меня произвели большое впечатление, 
так как ранее я ничего подобного не видел. Прямо шла лестница на 
второй этаж, направо по коридору можно было пройти в кабинет 
Абрама Федоровича. 


Он меня встретил с улыбкой на лице, и мне стало не так страшно 
по сравнению с тем, что я чувствовал, когда подходил к кабинету. 
Абрам Федорович спросил меня, чем я интересуюсь и кем я хочу 
стать в дальнейшем. Я ему сказал, что меня больше всего привлекает 
электротехника, и я мечтаю поступить на электромеханический 
факультет ЛПИ. Он рассказал, чем занимается технический отдел 
института, возглавляемый его заместителем профессором А.А.Чер- 
нышевым (в дальнейшем академиком), и сказал, что я буду рабо- 
тать там. Тут же позвонил по телефону Александру Алексеевичу и 
рекомендовал принять меня в его лабораторию. Я спустился на 
первый этаж. Там располагались лаборатории и мастерские техни- 
ческого отдела. Встреча с А.А.Чернышевым была очень кратковре- 
менная, он вызвал Ядвигу Ричардовну Шмит (его жену) и поручил 
ей определить, чем я буду заниматься. 


В отделе было несколько научно-технических групп, которые в 
дальнейшем стали лабораториями. В одной из них разрабатывались 
коротковолновые радиопередатчики для флота, в другой велись 
разработка и выпуск газовых разрядников для защиты линий связи 
от перенапряжений, третья занималась изучением катодного распы- 
ления и (в дальнейшем) созданием меднозакисных и селеновых 
фотоэлементов и четвертая — различными вопросами высоковольт- 
ной техники. Для начала мне было поручено щипать и резать слюду 
для конденсаторов радиостанций. Слюду получали нестандартную 
по толщине и размерам, моя задача состояла в том, чтобы все 
пластинки слюды были толщиной 0,2 миллиметра и размерами 20х40 
миллиметра. Вначале это было сложно, но вскоре я приспособился, 
и все пошло хорошо. Работал я на этой операции 2—3 месяца. 


Затем меня прикомандировали к студенту ЛПИ, который в 
лаборатории А.А.Чернышева делал дипломный проект. Фамилия 
его была Байдарьян. Цель его дипломного проекта — создать при 
помощи высоковольтных полей пылеулавливающую установку. В 
подвале была собрана экспериментальная установка. Она представ- 
ляла собой продолговатую деревянную камеру. С одной стороны в 
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эту камеру вдувались мельчайшие частицы исследуемого материала, 
а в конце камеры, с другой стороны, были две металлические сетки, 
между которыми подавалось от выпрямителя высокое напряжение 
порядка 50 киловольт. Нужно было подобрать форму и размер 
ячеек так, чтобы продуваемый через сетки порошок оседал на одной 
из них. В качестве исследуемого материала был выбран мельчайший 
порошок окиси цинка. Окись цинка была выбрана потому, что на 
заводе “Красный выборжец” в Ленинграде в производственном 
процессе плавки латуни выделялось много окиси цинка и она 
вылетала через трубы в атмосферу. Ее было настолько много, что 
вблизи от завода на крышах жилых домов образовался белый 
налет. Окись цинка, когда она попадает в легкие, очень вредна 
для здоровья человека. 

Технология улавливания окиси цинка была успешно разработа- 
на, и “Красному выборжцу” были даны рекомендации для создания 
устройства для улавливания окиси цинка. Кроме того, были опре- 
делены условия разработки установок для Монетного двора — по 
улавливанию золотой пыли и для текстильных фабрик — по 
очистке воздуха от текстильной пыли. 

Дипломный проект был успешно защищен Байдарьяном весной 
1925 года, но сам он в том же году умер. Окись цинка, попадавшая 
в легкие, сделала свое дело. Хотя работали мы с ним в марлевых 
масках и плотных белых халатах, эти предосторожности были, 
по-видимому, недостаточны для защиты от окиси цинка, которая 
при продувке ее через установку, разлеталась по всему подвалу, и 
мы ею дышали. Меня спасло, по-видимому, то, что я работал в 
такой атмосфере 3—4 месяца, а Байдарьян — больше года. 

После окончания работы с пылеулавливателями меня перевели 
в лабораторию А.В.Москвина, где разрабатывались газовые разряд- 
ники с электродами, покрытыми калием для уменьшения работы 
выхода и стабилизации режима разряда. Сначала я был “задейс- 
твован” на подсобных работах. Приготавливал калиево-ртутную 
амальгаму, набивал ею полые электроды разрядников и выполнял 
ряд других работ. В это же время я учился стеклодувному ремеслу. 
В лаборатории было много вакуумных стеклянных установок, и 
нужно было уметь их ремонтировать, когда они по той или иной 
причине разбивались. 

В 1925 году вошла в строй мощная по тем временам гидроэлек- 
тростанция (мощность ее, насколько я помню, была 25 тысяч 
киловатт) на реке Волхов. Отходившие от нее высоковольтные 
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линии электропередачи на тех участках, где они шли параллельно 
железнодорожным линиям связи и сигнализации, вызывали боль- 
шие электрические наводки на эти линии. Получавшиеся перенап- 
ряжения выводили из рабочего состояния связь и железнодорож- 
ную сигнализацию. Для снятия этих перенапряжений А.А.Черны- 
шевым были предложены специальные газоразрядные приборы- 
разрядники для защиты линий слабого тока. Разработка и неболь- 
шой их выпуск велись в техническом отделе Физико-технического 
института. Основной разрабатывающей лабораторией была та, в 
которой я работал. Так впервые я начал работать в области элект- 
роники, с этого и началась моя непрерывная деятельность в элект- 
ронике. В те годы еще не существовал самостоятельный научно-тех- 
нический раздел “электроника”, и этот термин тогда не употреблялся. 


Становление электроники 


(Г)задцатые годы были характеризуются становлением электрони- 

ки как самостоятельной области науки и техники. В начале 20-х 
годов на основе мощных электровакуумных генераторных ламп, 
разрабатываемых в радиолаборатории в Нижнем Новгороде под 
руководством М.А.Бонч-Бруевича, были построены радиостанции 
для радиовещания. В те годы это были самые мощные в мире 
радиопередающие станции. Были созданы и простейшие радиопри- 
емные лампы. 

В Ленинграде профессором Зилитинкевичем была показана 
возможность получать электромагнитные колебания дециметрового 
диапазона длин волн при помощи ламп с положительным потенци- 
алом на сетке. 

Появились первые работы по эмиссионной электронике: впер- 
вые были созданы активные бариевые прямонакальные катоды. 
А.А.Чернышевым была высказана идея и получены подогревные 
эмиссионные катоды (на такие катоды А.А.Чернышевым был полу- 
чен патент). В дальнейшем подогревные катоды совершенствова- 
лись и стали широко применяться в различных типах радиоламп. 
В ряде научно-исследовательских организаций и вузах началось 
изучение взаимодействия электронных потоков с электромагнитны- 
ми полями, которое в дальнейшем привело к созданию множества 
типов электровакуумных приборов для генерирования, усиления и 
преобразования электромагнитных волн широкого спектра частот. 
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В то же время начались работы по изучению фотоэффекта с 
поверхности различных материалов. В нашей лаборатории под 
руководством А.В.Москвина стали разрабатываться фотоэлементы 
(при моем непосредственном участии) на основе калиевых, натри- 
евых, а затем и цезиевых фотоэмиттеров. Калиевые и натриевые 
фотоэлементы были выполнены в виде небольших дьюаровских 
стаканчиков с плоским дном внутреннего стакана, на которое при 
соответствующей обработке поверхности наносился в вакууме кали- 
евый или натриевый слой. Для получения определенной спектраль- 
ной характеристики этот фотокатод сенсибилизировался разрядом 
в водороде. Такие фотоэлементы применялись для систем автотеле- 
механики и начальных работ по электронному телевидению. 

В конце 20-х и начале 30-х годов стало все больше и больше 
появляться предложений по созданию электронной базы для теле- 
видения. В основе первых телевизионных передающих трубок 
должны были использоваться фотоэмиссионные поверхности. На- 
иболее подходящими по своей спектральной чувствительности дол- 
жны были стать цезиевые фотоэлементы, обработанные в кислоро- 
де. В связи с этим мне было поручено провести разработку сереб- 
ряно-цезиевых фотоэлементов для изучения их свойств. 

Прежде этот вопрос никем не прорабатывался в нашей стране. 
Фотоэлементы с высокой чувствительностью в видимой части спек- 
тра были созданы под руководством А.В.Москвина. Работа потре- 
бовала много усилий, так как все делалось впервые. В дальнейшем 
разработанная технология получения цезиевых фотоэлементов на 
серебряной подложке была использована для создания передающих 
телевизионных приборов, так называемых иконоскопов. 

Впервые иконоскопы предложил русский инженер Зворыкин, 
живший и работавший в США. В 1934 году Зворыкин приезжал в 
Ленинград и в нашем институте делал доклад о применении ико- 
носкопов в телевидении. Но самое существенное: это был секрет 
фирмы. Пришлось самим разрабатывать технологию фотомишени. 

Сложность заключается в том, что на пластинке слюды разме- 
ром примерно 88 миллиметров нужно было получить десятки тысяч 
точечных фотоэлементов. Было предложено оригинальное решение. 
В фарфоровой чашке нагревалась ртуть, над чашкой помещалась 
пластина слюды, температура чашки поднималась до момента ис- 
парения ртути. Пары ртути оседали на слюде в виде мельчайших 
шариков. Затем ртутные капли превращали в ртутно-серебряную 
амальгаму и путем нагрева ртуть испаряли, а мельчайшие кружочки 
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серебра оставались на слюде, затем в вакууме напыляли цезий и 
таким образом получали серебряно-цезиевые фотоэлементы. Пер- 
вые действующие иконоскопы были изготовлены таким способом, 
и в 1934 году было получено достаточно четкое телевизионное 
изображение. 


Учеба в Ленинградском политехническом 
институте 


"Я е оставляя работы в Физико-техническом институте, я в 1926 

году попробовал поступить учиться в Ленинградский политех- 
нический институт (ЛПИ) на электромеханический факультет, но 
ничего из этого не вышло. По существовавшим тогда правилам, 
принимали без экзаменов окончивших рабфаки. Рабочие факульте- 
ты (рабфаки) были организованы по всей стране для подготовки 
рабочей молодежи к поступлению в вузы. Затем без экзаменов 
принимали так называемых “тысячников” — это тоже были рабочие 
и бывшие красноармейцы. На оставшиеся места, сдавая экзамены, 
могли поступать все остальные. Конкурс в 1926 году на электроме- 
ханический факультет был 26 человек на место. Я не прошел по 
конкурсу. 

Продолжая работать, я готовился к экзаменам, чтобы поступить 
в следующем году. А на этот год устроился с помощью жены 
А.А.Чернышева, Я.Р.Шмидт вольнослушателем. Посещал курс об- 
щей физики, который отлично читал Абрам Федорович Иоффе, и 
делал задачи в лаборатории по общей физике — там вела занятия 
ЯР Шмидт. По совету моего начальника А.А.Чернышева на следу- 
ющий год (1927) я подал заявление для поступления на факультет 
индустриального земледелия в Политехническом институте. 

Этот факультет был только что организован, и на него в 1927 
году был объявлен первый прием. Конкурс по сравнению с элект- 
ромеханическим факультетом был совсем небольшой — всего шесть 
человек на место, и я поступил. А.А.Чернышев в то время был 
деканом электромеханического факультета, и он мне обещал по 
окончании первого курса перевести меня на свой электромеханичес- 
кий факультет. Предметы, которые преподавались на первом курсе, 
были те же, что и на электромеханическом. Таким образом, в 1928 
году я стал студентом электромеханического факультета ЛПИ. Моя 
мечта сбылась. 
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Работу в Физико-техническом институте я не оставил. Во-пер- 
вых, я уже привык к коллективу, в котором работал, а коллектив 
был очень хороший, дружный, а во-вторых, нужно было и деньги 
зарабатывать, так как стипендия мне как служащему не полагалась. 
Да и работа меня очень заинтересовала. 


К тому времени кроме участия в разработке фотоэлементов я 
уже освоился с выпуском разрядников, и мне даже было поручено 
заведование этим производством. В моем подчинении были один 
техник, монтажница и двое рабочих-откачников. Самую ответствен- 
ную работу — испытание и тренировку разрядников — я выполнял 
сам, а подготовку, сборку и откачку вели мои помощники. 


Совмещать работу с учением было хоть и трудновато, но все же 
возможно. В те времена посещение лекций было свободным, то есть 
я мог выбирать курсы лекций, а не посещать все. Правда, лабора- 
торные занятия были обязательны, но это меня не очень затрудняло, 
так как часть лабораторных занятий я прошел до поступления в 
институт, и мне они были зачтены, а остальные лабораторные 
занятия мне давались легко, так как у меня уже был навык работы 
с различными приборами и схемами. 


Каждый день, кроме воскресенья, был очень уплотнен. Обычно 
к 9 часам утра я приходил в Физтех, затем в дни, когда я посещал 
лекции, шел в ЛПИ. Надо отметить, что Физтех и ЛПИ располо- 
жены очень близко, пройти до главного корпуса ЛПИ всего лишь 
200 метров, так что на переходы тратилось очень мало времени. 
После лекций я возвращался в Физтех, выполнял часть работы, 
которая была запланирована на день, и затем вновь уходил в ЛПИ. 
Вечером после окончания лабораторных работ в ЛПИ приходил в 
Физтех и проводил тренировку разрядников, их испытание и 
подготовку к сдаче заказчику. Домой возвращался в 21—22 часа. 
Бывал и другой распорядок дня, особенно когда готовил к сдаче 
какой-нибудь учебный проект и было много чертежной работы. 


Учился я в ЛПИ, начиная со второго курса, на электромехани- 
ческом факультете. С третьего курса нужно было выбирать специ- 
альность. Я по совету А.А.Чернышева выбрал специальность “тех- 
ника высоких напряжений”. Тогда специальности “электроника” 
еще не было, хотя работа моя в Физтехе была посвящена целиком 
вакуумной электронике и не только приборам для защиты линий 
слабого тока от перенапряжений, но и другим вакуумным и газо- 
разрядным приборам. 
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Физико-технический институт 


797° масштабам того времени Физтех был очень крупной органи- 
зацией. В состав его входили: большой отдел А.А.Чернышева 
с радио- и электротехнической тематикой; отдел химико-физичес- 
кий, возглавляемый Н.Н.Семеновым, в будущем академиком, где 
работали будущие академики Ю.Б.Харитон и В.Н.Кондратьев; 
отдел акустики, возглавляемый Н.Н.Андреевым; большая физико- 
техническая лаборатория Д.А.Рожанского, где работал Ю.Б.Коб- 
зарев (в будущем академик), в этой лаборатории были выполнены 
основополагающие работы в области радиолокации; лаборатория 
И.В.Обреимова (в будущем академик и первый директор Харьков- 
ского физико-технического института); лаборатории И.В.Курчато- 
ва и П.П.Кобеко, в которых велись работы по сегнетоэлектричест- 
ву, тонкопленочной изоляции и в дальнейшем было положено 
начало ядерным исследованиям. В 20-е годы в Физтехе работал 
известный теоретик Ландау (в будущем академик), теоретик в 
области радиофизики Г.А.Гринберг (в будущем член-корреспондент 
АН СССР), высокого класса физик-экспериментатор А.И.Шальни- 
ков (в будущем академик) и многие другие физики, которые в 
дальнейшем были избраны членами АН СССР, АН УССР и др. 

В конце 20-х — начале 30-х годов произошло разделение 
Физико-технического института. Был организован ряд “дочерних” 
физико-технических институтов в Харькове, Томске, Свердловске. 
Часть ведущих сотрудников Физтеха перешла во вновь организо- 
ванные институты. Выделились Институт химической физики во 
главе с Н.Н.Семеновым, Электрофизический институт во главе с 
А.А.Чернышевым. 


Работа в Ленинградском электрофизическом 
институте 


Я енинградский электрофизический институт (ЛЭФИ) был орга- 
низован на базе групп и лабораторий технического отдела. В 
нем были созданы радиотехнические лаборатории с основными 
руководителями Кругляковым, Б.К.Шембелем и А.А.Рассушиным; 
высоковольтная лаборатория, возглавляемая Глазановым; измери- 
тельный отдел А.А.Расплетина и Кузнецова;отдел акустики, воз- 
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главляемый Н.Н.Андреевым; лаборатория Ю.П.Маслаковца, где 
изучались вопросы, связанные с катодным распылением и купро- 
кисными фотоэлементами с внутренним фотоэффектом; лаборато- 
рия Н.Н.Миролюбова по вопросам защиты линий слабого тока от 
перенапряжений; лаборатория М.М.Ситникова по газоразрядным 
преобразователям переменного тока в постоянный; телевизионные 
лаборатории Б.В.Круссера, К.М.Янчевского и А.П.Константинова; 
большая лаборатория А.В.Москвина, которая в своем составе имела 
ряд научных групп и производство газовых разрядников и вакуум- 
ных фотоэлементов. Группы были следующие: химико-техническая 
(ею руководил сам А.В.Москвин, химик по образованию), вторич- 
ных электронных ускорителей (руководил Л.А.Кубецкий), вакуум- 
ных фотоэлементов (руководили ею А.В.Москвин и К.К.Дьяков) 
и группа газоразрядных приборов, которой руководил я. 

Основной тематикой моей группы были разработки мощных 
разрядников для защиты линий связи. Необходимость в таких 
приборах возникла в связи с проектированием мощного высоковольт- 
ного кольца линий передач по Советскому Союзу. Проводились 
также работы по созданию низковольтных малогабаритных разряд- 
ников для защиты телефонистов от акустических ударов. Кроме 
того, разрабатывались сверхминиатюрные газовые разрядники с 
гелиевым наполнением для систем взрывателей. 

Для получения очень низкого разрядного напряжения, не пре- 
вышающего 40 вольт, проводилась специальная обработка никеле- 
вых электродов, между которыми происходил разряд. Колбы раз- 
рядников изготавливались из натриевого стекла. Затем через стекло 
колбы проводился электролиз так, чтобы натрий из расплавленной 
натриевой селитры замещал натрий в стекле колбы, а натрий из 
стекла выходил внутрь баллона и оседал на электродах. При этом 
достигалась обработка натрием электродов, дававшая возможность 
снизить работу выхода. Кроме того, ионизированные пары натрия 
внутри колбы в процессе электролиза очень хорошо очищали газ, 
наполнявший баллон разрядника (это были приоритетные работы, 
оформленные авторскими свидетельствами), что тоже способство- 
вало понижению разрядного напряжения и стабильной работе. 

Значительное участие в этой работе принимала моя жена 
З.В.Девяткова, работавшая в моей группе лаборантом. 

Военным ведомством была поставлена задача по разработке 
специальных “реперов” в инфракрасной области спектра (невиди- 
мых лучей с длиной волны 1,03 микрометра) для проведения 
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морских судов по проходам в минных полях. Наибольший интерес 
для такой цели представляли “лампы Пирани”. Из литературы не 
было известно, как их разрабатывать, поэтому пришлось всю 
разработку вести самим. Лампы были такой конструкции, которая 
позволяла создавать разряд в атмосфере гелия и выводить поток 
невидимого излучения через специальное окно. Внутри замкнутого 
цилиндра из молибдена создавался разряд. Давление газа, ток 
разряда и междуэлектродные расстояния подбирались такими, что- 
бы при определенной плотности тока из многих спектральных 
линий гелия энергия в основном излучалась в линии, соответству- 
ющие длине волны 1,03 микрометра. Это объяснялось так называ- 
емым состоянием парогелия. 

Общая мощность лампы была порядка нескольких сотен ватт. 
Значительная часть мощности излучалась в области спектра с 
длиной волны 1,03 микрометра. Лампы были испытаны на морском 
полигоне около Кронштадта и дали удовлетворительный результат. 

Организация Ленинградского электрофизического института 
относится к 1930—1931 годам. К этому времени был построен 
корпус института в Яшумовом пер. (теперь ул. И.В.Курчатова) и 
большое здание высоковольтной лаборатории. В состав института 
кроме лабораторий и макетных мастерских входил еще опытный завод, 
расположенный вблизи от главного корпуса института. 

При организации института я был переведен на должность 
исполняющего обязанности инженера. 

В ЛПИ я уже был тогда на четвертом курсе. К этому времени 
относится моя первая статья “Мощные газовые разрядники для 
защиты линий связи”. Помещена она была в журнале “Электричес- 
тво” в 1930 году. 

Кончил я ЛПИ в 1931 году. Получил диплом, в котором 
написано: “Присвоено звание инженера-электрика по специальнос- 
ти техника высоких напряжений”. 

В те годы, когда я учился, в ЛПИ проводили эксперименты в 
учебном процессе. Вначале было необязательное посещение лекций, 
а в последний год ввели обязательное посещение, но меня это почти 
не коснулось, так как лекционные курсы по основным предметам 
были уже закончены, остались только семинарские занятия и 
выполнение различных проектов по специальности. Так, например, 
проектировали мощный масляный прерыватель, высоковольтные 
трансформаторы, подстанцию высокого напряжения, анкерные опо- 
ры высоковольтных линий передачи и др. 
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На третьем курсе был введен бригадный метод обучения. Вся 
учебная группа делилась на отдельные бригады по четыре-пять 
человек. Выполнение учебных заданий, подготовка к экзаменам и 
сдача экзаменов проводились всей бригадой. Для меня этот метод 
был неприемлем из-за того, что большую часть времени я должен 
был проводить на работе в Физтехе. И мне было разрешено 
проходить курс обучения индивидуально. Уже на четвертом курсе 
бригадный метод был отменен как не оправдавший себя. 

Было еще одно совершенно непонятное мероприятие. Весь 
Политехнический институт был разделен на отдельные институты 
примерно в соответствии с названием факультетов. Наш электроме- 
ханический факультет стал называться Электромеханическим инс- 
титутом. Правда, быстро от этого отказались ввиду нецелесообраз- 
ности такого разделения, и в 1932 году было возвращено название 
Политехнический институт. Но это произошло через год после 
моего окончания, так что диплом я получил как окончивший 
Электромеханический институт. По существу же я считаю, что я 
поступил в Политехнический институт и его окончил. 

Все эти изменения уже давно всеми забыты. 

Еще была одна особенность учебного процесса. В 1931 году, 
когда я кончал институт, были отменены дипломные проекты. 
Поскольку у нас было выполнено много учебных курсовых проек- 
тов, то вместо дипломного проекта были зачтены все проекты, 
выполненные в течение третьего и четвертого курсов. Мне кажется, 
что такой метод заслуживает положительной оценки, так как дип- 
ломный проект, если выполнены все курсовые проекты, является 
довольно формальным актом окончания учебного процесса, времени 
же и сил он требует больших. Нужно иметь в виду, что очень редки 
случаи, когда дипломный проект выполнен настолько серьезно, что 
его результаты могут быть использованы на практике. Кому-то из 
высшего начальства такой метод окончания института без защиты 
дипломного проекта не понравился, и с 1932 года были опять 
введены дипломные проекты. 

После окончания в 1931 году ЛПИ меня в ЛЭФИ перевели на 
должность инженера, а через некоторое время — на должность 
старшего инженера. 

В 1931 году кончила Педагогический институт им.Герцена и моя 
будущая жена Зоя Васильевна Стерлядкина. Она тоже вологжанка, 
но познакомились мы с ней уже в Ленинграде в 1929 году. После 
окончания Герценовского института она была направлена в город 
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Архангельск преподавателем физики на рабфаке при Лесотехничес- 
ком институте. Пробыла она там два года, до 1933 года. В том году 
мы с ней и поженились. Сейчас, когда я пишу эти воспоминания, 
мы прожили с ней 63 года счастливой супружеской жизни. 

После окончания ЛПИ у меня было очень странное состояние 
— появилось много свободного времени, осталась только работа в 
ЛЭФИ. Появилась возможность играть в теннис, зимой бегать на 
лыжах, чаще встречаться со своими приятелями, бывшими моими 
школьными товарищами, которые тоже переехали в Ленинград, 
читать художественную литературу. В теннисе я делал успехи, 
выступал даже на соревнованиях, по существовавшей тогда квали- 
фикации я был игроком третьего класса, а это довольно высокий 
класс игры. 

Институтский период моей жизни очень отличался от жизни 
“чистых” студентов. У меня не было близких товарищей среди 
студентов. Я не мог из-за отсутствия времени принимать участие в 
общественной студенческой жизни. Так что для меня студенческие 
годы не были тем периодом, какой пожилые люди вспоминают как 
один из лучших в жизни. 

Но зато была возможность больше отдаваться научной работе, 
и в этом я чувствовал большое удовлетворение. В группе, которой 
я руководил, велись приоритетные для нашей страны исследования 
и создавались оригинальные приборы. 

В начале 1935 года у нас в семье случилось большое горе: умер 
мой старший брат Иван Дмитриевич. Туберкулез, начавшийся у 
него еще в 20-е годы, поразил кости и под конец захватил почки, 
что и было причиной его смерти. Умер он в Евпатории, где лечился 
в туберкулезном санатории. 


Работа в НИИ-9 


В 1935 году произошли значительные изменения в моем служебном 

положении. Как теперь говорят, директивными органами было 
принято решение о преобразовании ЛЭФИ в НИИ №9. В то время 
создавались первые так называемые “номерные” институты, тема- 
тика которых была закрыта, так как имела оборонный характер. 
Вернее сказать, произошло не преобразование, а на базе зданий и 
части сотрудников был создан совершенно новый институт, значи- 
тельно отличавшийся по своей тематике от ЛЭФИ. 
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А.А.Чернышев не захотел возглавлять новый институт и, пере- 
ехав в Москву, стал работать в Энергетическом институте АН 
СССР. 

Директором института был назначен неизвестный нам человек 
Николай Иванович Смирнов. Работал он в Кремле, по-видимому, 
занимал какой-то высокий пост. Он не был научным работником, 
но обладал очень хорошими организаторскими способностями. Ему 
правительством были даны очень большие полномочия для органи- 
зации института, что и помогло создать в очень короткий срок 
первоклассное научно-исследовательское учреждение. Кроме зда- 
ний ЛЭФИ и опытного завода лаборатории были размещены в 
четырех этажном здании высоковольтной лаборатории в Яшумовом 
переулке. Был выделен большой участок земли, заросший лесом, в 50 
километрах вверх по Неве. Место называлось Островки. Раньше 
там была усадьба то ли Голицына, то ли Трубецких. Сохранился 
дом и сад. Весь лес был разделен на участки, обнесенные высокими 
заборами, для сохранения секретности того, что происходило на 
соседнем участке. Каждый участок-полигон был приписан к той или 
иной лаборатории института для натурных испытаний аппаратуры, 
разрабатываемой в лабораториях. 

Сам период организации института, а это были летние месяцы 
1935 года, хотя и был кратковременный, но для сотрудников ЛЭФИ 
очень неприятный. Все лаборатории были закрыты, испытательное 
оборудование демонтировано, измерительные приборы сданы на 
склад, в качестве которого временно был использован конференц- 
зал. Сотрудникам было предложено или оставаться во вновь орга- 
низуемом институте, или писать заявление об увольнении. Было 
объявлено, что НИИ-9 будет институтом повышенной секретности, 
будут запрещены все совместительства, в том числе и преподавание 
в вузах, а зарплата будет значительно увеличена. Часть сотрудни- 
ков ЛЭФИ не сочла возможным работать в НИИ-9. Большая же 
часть дала согласие. Была объявлена новая структура института. В 
большинстве начальниками лабораторий стали ученые, переведен- 
ные из Москвы, из Всесоюзного энергетического института. Среди 
них были: профессор Введенский Б.А., кандидат технических наук 
Слиозберг М.Л., кандидат физикл-математических наук Разоренов 
Г.А., кандидат техничеких наук Шеин Г.Н., кандидат технических 
наук Майзельс Е.Н., инженеры Данильцев Е.Н., Никифоров С.М. 
и др. Всем бывшим сотрудникам ЛЭФИ было предложено перего- 
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ворить с вновь назначенными начальниками и определиться, где 
они будут работать. 

Научным руководителем НИИ-9 был назначен известный 
радиотехник, член-корреспондента АН СССР М.А.Бонч-Бруевич. 
У меня с первого же дня знакомства сложились очень хорошие 
отношения с Глебом Алексеевичем Разореновым. Он был назначен 
начальником лаборатории по разработке мощных разборных гене- 
раторных ламп метрового диапазона длин волн, мощных магнетро- 
нов дециметрового диапазона и других мощных импульсных элек- 
тровакуумных приборов сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона. 
Я был назначен в его лабораторию старшим инженером, заместите- 
лем начальника лаборатории по научной работе. Меня это очень 
устраивало с точки зрения как новизны направления работ, так и 
улучшения материального положения. В 1935 году у нас с Зоей 
Васильевной родился сын Михаил, так что улучшение материального 
положения было очень своевременно. 

С 1935 года началась моя работа в области СВЧ-электроники. 
Г.А.Разоренов был очень хорошим физиком-теоретиком. Кроме 
того, вел своеобразный образ жизни, который он никак не мог 
изменить. Самыми продуктивными часами работы у него были конец 
рабочего дня, вечер и часть ночи. Он много работал у себя дома. 

Работа в институте по выполнению спецзаданий шла очень 
интенсивно. Большую часть рабочего дня мне приходилось работать 
без него, исполняя все обязанности начальника лаборатории. День 
у меня был ненормированный, я начинал работать в 9 утра, а 
вечерами приходилось задерживаться до 22—24 часов. Иногда и 
дольше. Для отъезда домой мне давали дежурную машину. Домой 
я приезжал, когда уже все спали. Утром Зоя Васильевна уходила 
к 8 часам на работу в школу, а я еще спал, так что иногда мы с ней 
не виделись по несколько дней. 

Условия работы были очень хорошие, все что необходимо 
(материалы, приборы и другое оборудование), доставлялось не 
более, чем через трое суток. У директора дело было поставлено так, 
что все обслуживающие отделы работали очень быстро, была 
строгая дисциплина. Отношение к научным сотрудникам в дирек- 
ции было очень внимательное и, я бы сказал, заботливое. Так, 
например, для старшего научного персонала была организована 
отдельная столовая, где к обеду бывал накрыт белой скатертью 
большой стол, прекрасно сервированный. Директор сумел приоб- 
рести дворцовый столовый сервиз. Места за столом у всех были 
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постоянными, обозначались они белоснежными салфетками в имен- 
ных кольцах. На столе стояли кувшины и графины с квасом, морсом 
и молоком. Меню тоже всегда было очень хорошим. Стоимость 
обедов была очень умеренная и вычиталась из зарплаты. Сотруд- 
ники, которые задерживались на работе до ночных часов, были 
обеспечены бесплатным ужином. В 21 час в той же столовой 
организовывался ужин с обязательной чашкой крепкого кофе. 

Хочу отметить еще один знак внимательного отношения к 
сотрудникам. Каждый понедельник в лаборатории приходила де- 
вушка и записывала, кто и в какие театры хотел бы пойти в субботу 
или воскресенье. Директором были закуплены постоянные места в 
лучших театрах Ленинграда. Эти места бесплатно предоставлялись 
сотрудникам. 


Задача, поставленная перед нашей лабораторией, — разработка 
мощных электровакуумных приборов, в частности магнетронов 
непрерывного генерирования для специальных радиотехнических 
установок, предназначенных для поражения самолетов. Самолеты 
в те годы строились из специальных сортов фанеры. По расчетам 
получалось, что мощности порядка 50— 100 киловатт электромаг- 
нитной энергии дециметрового диапазона длин волн, сконцентри- 
рованные антенными устройствами и направленные на самолет, 
вызовут перебои в работе свечей зажигания в моторе и самолет 
потеряет свои летные качества. В эксперименте на полигоне инсти- 
тута, где был свой аэродром и два самолета, это получалось, но 
перспектив такой метод не имел, так как в скором времени фюзеляж 
самолетов стали делать из металла и поток электромагнитной 
энергии уже не мог повлиять на зажигание свечей мотора. 


Были и другие проекты применения мощных магнетронов не- 
прерывного действия. При сложении мощных потоков электромаг- 
нитной энергии, сфокусированных специальными антенными уст- 
ройствами и направленных на объект, подлежащий уничтожению, 
объект должен был бы разрушаться. Но практически по целому 
ряду причин этого тоже не получилось. 


Несмотря на это, сама разработка мощных четырехсегментных 
разрезных магнетронов имела большое значение для развития 
СВЧ-электроники. Такие магнетроны непрерывной мощностью на 
выходе 50—60 киловатт с жидкостным охлаждением анодного 
блока были созданы впервые. Работали они при постоянной откач- 
ке. Конструкция магнетронов была разборная. 
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Очень ненадежным элементом конструкции был прямонакаль- 
ный вольфрамовый катод. Он очень перегревался и перегорал от 
обратной бомбардировки электронами. Появилось так называемое 
явление самовозгорания. Этот недостаток удалось устранить, про- 
изводя на прямонакальный вольфрамовый катод навивку спирали 
тоже из вольфрамовой проволоки. Такой же метод предохранения 
катодов был применен для маломощных разрезных магнетронов, 
которые разрабатывались в дальнейшем в нашей лаборатории для 
исследований в области радиолокации. 

Очень интересная и оригинальная работа проводилась по созда- 
нию сверхмощного вакуумного триода в СВЧ-диапазоне. Принцип 
работы этого триода заключался в том, что между двумя вольфра- 
мовыми полусферами, расположенными на расстоянии одна от 
другой примерно 0,2 миллиметра, за счет разряда батареи высоко- 
вольтных конденсаторов, заряженных до 50—60 киловатт, вызы- 
вался импульсный разряд с очень большим ионно-электронным 
током. Из этого мощного потока его электронная составляющая 
“отсасывалась” на положительно заряженный анод в виде цилинд- 
ра, охватывающего вольфрамовые электроды. Токи этого электрон- 
ного потока достигали тысяч ампер. В дальнейшем между катодом 
и анодом предполагалось поместить цилиндрическую сетку в виде 
беличьего колеса и таким образом создать сверхмощный триод. К 
сожалению, эта работа не была доведена до конца, так как весь 
раздел работ, посвященный исследованию поражения целей за счет 
больших концентраций СВЧ-энергии и создания так называемых 
“лучей смерти”, не дал положительных результатов, и все работы 
были прекращены. 

Была произведена некоторая реорганизация института. Боль- 
шое развитие получили работы в области радиолокации. Были 
организованы отделы радиолокационного направления. Я сгруппой 
сотрудников был переведен в отдел, руководимый кандидат техни- 
ческих наук М.Л.Слиозбергом, и назначен начальником лаборато- 
рии по разработке электровакуумных приборов СВЧ-диапазона 
длин волн для радиолокации. 

В отделе изучалась возможность создания доплеровских радио- 
локаторов. В качестве генераторов применялись четырехразрезные 
магнетроны непрерывного генерирования непрерывной мощностью 
несколько десятков ватт в дециметровом диапазоне. 

В качестве гетеродинов в приемниках использовались лампы 
Баргаузена и Курца с усовершенствованиями, которые разработала. 
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профессор М.Т.Грехова, работавшая в то время в Москве во 
Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ). Несколько ви- 
доизмененные лампы с постоянным потенциалом на сетке и выво- 
дами из баллона лампы в виде линии Лехера изготавливались и в 
нашей лаборатории. Для приемников прямого усиления у нас были 
разработаны двуханодные диоды с оксидным подогревным катодом. 
Два анода, охватывающие катод двумя маленькими цилиндрами, 
имели выводы из баллона лампы в виде лехеровой двухпроводной 
линии. Такие диоды для работы в СВЧ-диапазоне были предложе- 
ны впервые. я 

В то же время начались изыскания возможностей создания 
триодов, работающих в дециметровом диапазоне. Начали с того, 
что из ламп типа “желудь”, выпускавшихся на заводе “Светлана”, 
вынимали внутреннюю арматуру, заменяли выводы всех электродов 
на малоиндуктивные и из баллона, в который запаивалась изменен- 
ная арматура триода, делали выход в виде двухпроводной линии. 
Такие триоды могли работать в длинноволновой части дециметро- 
вого диапазона. Это нас не устраивало: нам нужен был рабочий 
диапазон 15 — 20 сантиметров. Начались поиски новых конструкций 
триодов. 

В основу была положена идея создания плоскоэлектродной 
системы электродов с минимально возможными индуктивностями 
выводов. После исследования ряда конструкций остановились на 
металлостеклянной лампе с плоскими катодом, сеткой и анодом в 
металлической колбе цилиндрической формы. Сетка лампы была 
соединена металлическим диском с внутренними стенками колбы, 
а анод и катод имели очень малоиндуктивные выводы через плоские 
стеклянные диски, впаянные с противоположных торцевых сторон 
колбы. Вся конструкция лампы была предназначена для удобного 
сочетания ее с коаксиальными сеточно-катодным и сеточно-анодным 
контурами, присоединяемыми снаружи лампы. Такого типа генера- 
тор мог работать с перестройкой длины волны в коротковолновой 
части дециметрового диапазона. Применялся генератор с заземлен- 
ной сеткой в качестве гетеродина в супергетеродинных приемниках. 
Приоритет создания оригинальных триодов СВЧ-диапазона с плос- 
копараллельным расположением электродов относится к 1937 — 
1938 годам. 

В 1938 году появились первые сведения о разработке братьями 
Вариан в США прямопролетных клистронов с использованием 
идей, предложенных ранее Арсеньевой и Гайль, по группировке 
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электронов. У нас в лаборатории также начались работы в этом 
направлении. В 1939 году был создан первый в СССР прямопро- 
летный двухконтурный клистрон. Он был с металлической колбой, 
которая представляла собой внешние стенки двух контуров (торо- 
идального типа) и дрейфовую трубку между ними. Торцевые стенки 
контуров были гибкими, так что специальным внешним устройством 
можно было изменять внутриконтурные емкости между сетками и 
тем самым изменять генерируемую длину волны в пределах 12—18 
сантиметров. Обратная связь между контурами осуществлялась при 
помощи проволочной замкнутой петли, вставляемой в контуры 
снаружи через специальные “стеклянные пальцы”, впаянные в 
стенки контуров посредством медных тонкостенных цилиндров. 

В дальнейшем конструкция клистронов была сильно изменена. 
Дрейфовая трубка была помещена внутрь контуров. Контуры раз- 
делялись металлическим диском, имеющим отверстия для обратной 
связи. При этом линейные размеры клистрона значительно умень- 
шались. Диапазон длин волн, в котором работали такие клистроны, 
был около 15 сантиметров. Мощность порядка 20 ватт. Была 
разработана вся конструкторско-технологическая документация, и 
клистрон предполагалось передать в производство на завод “Радио- 
лампа” в поселке Фрязино под Москвой. Но передача затянулась 
вплоть до Великой Отечественной войны, затем завод был эваку- 
ирован в Ташкент, и передача так и не осуществилась. 

При разработке двухконтурных клистронов мнеи Е.Н. Даниль- 
цеву пришла мысль создать одноконтурный клистрон, в котором за 
контуром по оси электронного потока поместить отражающий элек- 
троны электрод и таким образом осуществить группировку элект- 
ронов не в дрейфовой трубке, а в пространстве, в котором электро- 
ны двигались в обратном направлении, от отражателя в контур. Был 
проведен расчет такого клистрона, и изготовлены первые образцы, 
которые сразу же показали возможность получать генерацию и ее 
частотную модуляцию при изменении потенциала на отражателе. 
На эту “электронную лампу” было в 1939 году получено авторское 
свидетельство. Такой одноконтурный клистрон в дальнейшем стал 
называться отражательным клистроном. 

К сожалению, до войны не удалось разработать промышленный 
образец отражательного клистрона, и в дальнейшем мы копировали 
американские конструкции. 
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Репрессии 


937 — 1939 годы были страшными годами сталинских репрессий. 

Жизнь была очень неспокойная. Ложась спать, никто не был 
уверен, как пройдет ночь, не явятся ли для обыска и ареста 
сотрудники НКВД. Весной 1937 года был арестован мой брат 
Дмитрий Дмитриевич. Он был видный специалист по паровым 
турбинам высокого давления. После окончания Ленинградского 
политехнического института работал на Металлическом заводе в 
конструкторском бюро турбин высокого давления, затем был на- 
чальником турбинного конструкторского бюро Кировского завода. 
В 1936 году был назначен главным инженером Харьковского тур- 
бостроительного завода. В 1937 — 1938 годах были арестованы почти 
все ведущие специалисты по новому направлению в турбостроении 
— паровым турбинам высокого давления. Судьба всех была одина- 
кова: арест, больше года тюремного заключения, затем лагерь 
строгого режима без права переписки. Только в 1956 году я получил 
извещение о реабилитации брата посмертно с приложением свиде- 
тельства о смерти в 1943 году от инфекционной дизентерии. 

После ареста брата жизнь нашей семьи, как говорят, висела на 
волоске. Все могло быть. Могли арестовать меня как брата врага 
народа, выслать мою мать, жену и сына. Но как-то обошлось все 
благополучно. Однажды вызвали нас всех в НКВД, довольно 
вежливо расспросили о нашей жизни, о моей работе и затем сказали, 
что нас никуда не вышлют, и мы спокойно можем жить в Ленинг- 
раде. Настроение, конечно, улучшилось, но большой уверенности, 
что ничего не произойдет плохого, так и не было. 

Репрессии коснулись и нашего НИИ-9. В 1938 году был арес- 
тован директор Н.И.Смирнов, через некоторое время арестовали и 
научного руководителя института М.А.Бонч-Бруевича, насколько 
я помню, его продержали недолго, но после освобождения он болел 
и умер. В институте появилась новая дирекция. Директором был 
назначен сравнительно молодой инженер Селезнев. Главным инже- 
нером стал Н.И.Оганов — радиотехник по образованию, до этого 
он продолжительное время работал с А.Л.Минцем по разработке 
мощных широковещательных станций. Условия работы в институте 
значительно ухудшились. Почувствовалось отсутствие хорошего 
организатора, каким был прежний директор Н.И.Смирнов. 
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Все же работы в области радиолокации шли довольно интен- 
сивно. В 1939 — 1940 годах были созданы первые радиолокационные 
станции (РЛС) в дециметровом диапазоне длин волн. Общее руко- 
водство по созданию этих станций осуществлял М.Л.Слиозберг. 
Станции успешно прошли испытания на опытном полигоне инсти- 
тута в Островках. В 1941 году встал вопрос об их освоении 
серийного производства, но в связи с началом Великой Отечествен- 
ной войны все изменилось. Нормальная работа института наруши- 
лась. Опытные образцы радиолокационных станций стали быстро 
дорабатываться с учетом замечаний полигонных испытаний для 
отправки их в прифронтовую зону под Ленинградом. Одна из РЛС 
успешно работала на Пулковских высотах. Второй образец исполь- 
зовался под Москвой. 


Начало Великой Отечественной войны. 
Ленинград 


9 а второй день Великой Отечественной войны меня телеграммой 

вызвали для выполнения спецзадания в Москву. Я не представ- 
лял себе, какое задание меня ожидало там. Приехал в Москву, 
явился к начальнику в наркомат и там выяснилось, что я должен 
принять участие в разработке проекта радиолокационного вооруже- 
ния ночного бомбардировщика, которое разрабатывалось в НИИ- 
20, расположившемся около Красных ворот. Радиолокационная 
станция этого бомбардировщика проектировалась на генераторных 
прямопролетных клистронах и других электровакуумных приборах 
15-сантиметрового диапазона длин волн. Все эти приборы разраба- 
тывались в НИИ-9 под моим руководством и при моем непосредс- 
твенном участии. 

Весной 1941 года была выпущена в макетных мастерских 
института первая опытная партия таких приборов. Работа по про- 
ектированию РЛС шла очень интенсивно, но до конца не была 
доведена, так как НИИ-20 в скором времени был эвакуирован в 
Барнаул. Там сотрудники были переключены на другие срочные 
работы. Я пробыл в Москве до конца июля и с последним поездом 
“Красная стрела” вернулся в Ленинград. Фронт быстро приближал- 
ся к городу. Началась эвакуация населения и подготовка к эваку- 
ации заводов, институтов и других организаций на восток. 
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В конце июля, когда я вернулся из Москвы, моя жена и сын 
были отправлены в Вологду, где жили родители жены. У них был 
свой небольшой дом на ул. Засодимского. Туда же из Ленинграда 
приехали и жена брата Зои Васильевны с двумя девочками, еще 
совсем маленькими. 

Брат Зои Васильевны Николай Васильевич Стерлядкин был 
призван в армию, направлен в военное училище в город Энгельс, 
после окончания которого был на фронте и вскоре погиб. На каком 
участке фронта он был, так и осталось не известным, так как писем 
от него не было, кроме одного из Энгельса, в котором он писал, что 
отправляют на фронт. Жена Николая Васильевича после войны 
вернулась в Ленинград со своими дочками и вскоре умерла. Девочки 
Юля и Ия остались на нашем с Зоей Васильевной попечении. Обе 
они получили высшее образование, закончив Электротехнический 
институт им. В.И.Ульянова (Ленина), стали инженерами в области 
электроники и радиофизики. Сейчас они уже бабушки, у каждой 
есть по внучке — наши правнучки Аня и Алина. 

После возвращения в Ленинград моя лаборатория в течение 
июля и августа продолжала еще работать. Изготавливали клистро- 
ны и СВЧ-триоды в надежде на то, что они понадобятся для 
комплектации тех РЛС, которые работали на фронте. Положение 
в Ленинграде изо дня в день все ухудшалось. Фронт приближался 
к окраинам города. Начались сильные бомбежки. Все время возни- 
кали большие пожары и от бомб, и от поджогов диверсантов. Горели 
огромные Бадаевские склады. Положение с продовольствием резко 
ухудшалось, по карточкам можно было получить только паек хлеба. 
Столовая в институте влачила жалкое существование, готовить еду 
было почти не из чего. 

В начале сентября начались военные учения сотрудников инс- 
титута — это была подготовка к формированию частей народного 
ополчения. Были сформированы отряды для охраны территории 
института в случае бомбежки. Налеты вражеской авиации все 
усиливались. Я тоже был в одном из отрядов, дни и ночи дежурил на 
крышах зданий института для борьбы с зажигательными бомбами. 

В то же время началась подготовка к эвакуации института. 
Демонтировались различные установки, упаковывались приборы, 
отчеты и другая документация. Предполагалось, что институт будет 
эвакуирован в Барнаул. Но военные события развивались так 
быстро, что уже в сентябре прекратилось железнодорожное сооб- 
щение с Ленинградом. Эвакуация была затруднена: единственный 
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путь из Ленинграда для сообщения с внешним миром остался только 
через Ладожское озеро. В конечном итоге институт остался не 
эвакуированным. Большинство сотрудников ушли на фронт в воен- 
ные части и отряды народного ополчения. 


Командировка в Москву 
из блокадного Ленинграда 


В это время в Москве решался вопрос о создании специального 

завода для разработки и выпуска радиолокационных станций 
орудийной наводки (СОН). К организации завода было решено 
привлечь группу инженеров НИИ-9, возглавляемую М.Л.Слиоз- 
бергом, который в то время находился в Москве. В эту группу кроме 
меня были включены Е.Н.Майзельс, Л.Ю.Блюмберг и С.М.Ники- 
форов. Е.Н.Майзельс — специалист по антеннам, Л.М.Блюмберг 
разрабатывал в НИИ-9 приемные устройства СВЧ-диапазона, 
С.М.Никифоров занимался выпуском опытных партий электрова- 
куумных приборов СВЧ. 

В середине октября в НИИ-9 пришла правительственная телег- 
рамма с вызовом всей группы в Москву. Были оформлены коман- 
дировки, и началось наше путешествие в Москву. Насколько я 
помню, 17 октября нас на автобусе доставили на берег Ладожского 
озера. Погода была пасмурная , моросил дождь. На берегу Ладож- 
ского озера была перевалочная база. Грузы из Ленинграда с эваку- 
ируемых заводов доставлялись по железнодорожной ветке и на 
грузовых машинах на берег озера, там перегружались на баржи и 
перевозились на другой берег к железнодорожной станции Ладога. 

Мы приехали на берег во второй половине дня. В зарослях 
кустарника был командный пункт. Мы явились туда со своим 
багажом, у каждого из нас было по чемодану и еще три небольших 
ящика (из под сливочного масла) с клистронами. Всего было 12 
клистронов. Старшим по переправе от нашего наркомата был 
Г.П.Казанский (начальник технического управления наркомата, в 
дальнейшем зам. министра радиотехнической промышленности). 
Он нам сказал, чтобы мы размещались в кустах и ждали катера, 
который нас доставит на большую баржу, стоящую на рейде на 
расстоянии около километра от берега. В 19 часов был очередной 
налет немецких бомбардировщиков (налеты регулярно повторялись 
в 7 утра и в 19 часов). В промежутке тоже залетали отдельные 
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бомбардировщики и сбрасывали бомбы. Прошел день, прошла ночь. 
Катер не появлялся. Только еще через сутки пришел катер, на 
котором мы должны были переправиться на баржу, стоящую на 
рейде. Все бомбежки для нас кончились благополучно. Немцы в 
основном бомбили баржи, которые подходили к берегу, чтобы 
разгрузить продовольствие для Ленинграда. Когда мы прибыли на 
баржу, оказалось, что Это огромная морская баржа (лихтер). 
Палуба была загружена ящиками с различным оборудованием, а в 
трюме было много раненых военных, которых переправляли на 
станцию Ладога. 

Тогда была холодная с ветром и дождем вперемешку со снегом 
погода. Мы вначале тоже хотели спуститься в трюм, но шкипер, 
пожилой матрос, рекомендовал нам остаться на палубе: идут частые 
бомбежки, бомба может попасть в баржу, будучи на палубе вы 
всегда можете наблюдать за полетом бомб, и, если вы видите, что 
бомбы летят на корму, бегите на нос, если на нос, то бегите на 
корму. Баржа таких больших размеров никогда сразу на утонет, и 
вы останетесь на незатонувшей корме или носу баржи, ну а потом 
придет катер и снимет вас. Такое здравое рассуждение нас очень 
успокоило, и мы решили воспользоваться советом шкипера. и 
действительно убедились, что наблюдать за полетом и траекторией 
падения бомб много спокойней, чем находиться в трюме и ничего 
не видеть, а только слышать разрывы бомб. Шкипер сказал, что 
уже плавает на пятой барже, применяя свой метод наблюдения за 
падением бомб. Он спасся уже с четырех барж, затонувших при 
бомбардировке. 

Двое суток наша баржа стояла на рейде в ожидании, когда за 
ней придет буксир. Вражеские бомбардировщики с немецкой точ- 
ностью налетали в 7 утра и в 19 часов, но благодаря нашим 
истребителям точное бомбометание у них не получалось, хотя все 
же нередко бомбы и попадали в соседние с нами баржи. Наша баржа 
уцелела. И вот в ночь на третьи сутки пришел за нами буксир и 
потащил баржу через Ладожское озеро, на другой берег к станции 
Ладога. К утру мы были уже в месте назначения, сошли на берег. 
Было очень приятно почувствовать землю под ногами, на земле и 
бомбежки не так страшны. 

Поезда на Москву шли только через Вологду. В Вологде мы 
были рано утром. Я решил обязательно повидать жену и сына. Я 
рассчитал так, что, не доезжая до станции Вологда пассажирская, 
сойду на товарной станции, забегу к своим на ул. Засодимского, 
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повидаюсь, и быстро на вокзал. Поезда обычно подолгу стояли на 
станциях, и я решил, что успею вернуться до отправления поезда 
на Москву. 

Жена проводила меня на вокзал. Поезд мы нашли сразу. Он 
простоял на станции Вологда несколько часов. Регулярного сооб- 
щения с Москвой не было. Из Москвы шли поезда с эвакуирован- 
ными. Это был самый пик эвакуации жителей Москвы. 

Только поздно вечером мы прибыл в Ярославль. Там выясни- 
лось, что дальше наш поезд не пойдет. Было темно, шел дождь со 
снегом. Я и Е.Н.Майзельс пошли к военному коменданту станции 
выяснять, как нам доехать до Москвы, а остальные наши товарищи 
стали выгружать багаж. Комендант был крайне удивлен тем, что 
мы настаивали на поездке в Москву, в то время, когда из Москвы 
идет массовая эвакуация. Но все-таки, просмотрев наши документы 
и правительственную телеграмму с вызовом нас в Москву, он дал 
разрешение выписать нам пропуск на въезд в столицу, и с очеред- 
ным военным эшелоном мы уехали из Ярославля в Москву. | 

Пока мы с Е.Н.Майзельсом хлопотали о разрешении на въезд 
в Москву, у наших товарищей, оставшихся на платформе, украли 
два ящика с клистронами. Воры, наверно, решили, что в ящиках 
из-под сливочного масла везут какие-то продукты. Но нам повезло, 
за забором станционной уборной мы вскоре обнаружили эти два 
ящика. Один из них был вскрыт, из него вытащили клистрон и тут 
же бросили. Надо сказать, что клистроны с воздушными радиато- 
рами на коллекторах очень были похожи на небольшие авиацион- 
ные бомбы: можно представить испуг воров, обнаруживших вместо 
продуктов какие-то бомбы. 

В Москву мы прибыли утром 25 октября. Приехали в здание 
нашего наркомата на Китайском проезде и убедились, что здание 
почти пустое. Наркомат был эвакуирован в Горький. Все-таки нам 
удалось в одной из комнат обнаружить уполномоченного наркомата 
тов. Новикова, который сказал, что из начальства никого нет, все 
в Горьком. Он посоветовал отправиться в Горький и там решать 
наши вопросы. 


Командировка в Горький 


СЕ 68 на Ярославский вокзал, мы убедились, что поезда на 
Горький не идут. Все железнодорожные пути забиты вагонами 


43 


Николай Дмитриевич Девятков 


метро. Поезда метро с тепловозной тягой эвакуировали на восток. 
Обратились к военному коменданту вокзала, он нам сказал: “Сади- 
тесь в любой отправляемый поезд метро, доедете до Ярославля, а 
там вниз по Волге до Горького”. Поезда шли один за другим с 
черепашьей скоростью. Из поезда, на котором мы ехали, видны 
были впереди идущие поезда. Вагоны были переполнены эвакуиру- 
емыми москвичами, теми, кто не смог уехать в организованном 
порядке ранее. 

Таким образом мы ехали, ехали и прибыли в Ярославль. Перед 
нами опять встала проблема, как и на чем плыть по Волге в Горький. 
Никаких регулярных рейсов пассажирских теплоходов не было. 
Обратились к начальнику пристани, он сказал: “Нет ничего проще. 
Мы сплавляем вниз по Волге дебаркадеры (плавучие пристани), 
садитесь на очередной дебаркадер и через трое суток будете в 
Горьком”. 

На пристани в Ярославле мы встретили профессора А.М.Кугу- 
шева. Ему тоже нужно было попасть в Горький. Он присоединился 
к нашей группе. Вместе пошли на дебаркадер, там нам шкипер 
указал, где мы можем устроиться. На палубе была небольшая 
“каюта” с печкой. Нас это очень устроило, так как было довольно 
холодно. На берегу набрали различного топлива, затопили печку и 
стали ждать отправления. На следующий день утром пришел 
буксирный катер и потащил наш дебаркадер вниз по Волге. 

Плыли мы с комфортом, в “каюте” было тепло, и на печке 
можно было даже сварить картошку. На третьи сутки, когда стали 
приближаться к Горькому, возник вопрос, как нам высадиться на 
берег, так как дебаркадер не мог причаливать к берегу. Обратились 
к шкиперу. Он нас успокоил, сказав, что на дебаркадере везут 
служебных собак, которых должны высадить в Горьком. За ними 
будет выслан из Горького катер, и мы можем переправиться на берег 
на том же катере. Сопровождавшие служебных собак согласились 
нас взять с собой. Таким образом мы вместе со служебными 
собаками оказались в Горьком. 

В Горьком мы поселились в гостинице “Театральная”. Было 
тепло, и можно было удобно разместиться спать на настоящих 
кроватях. Но ночь не прошла спокойно. Был мощный налет на город 
немецких бомбардировщиков. Это был первый налет на город. 
Бомбежка была очень сильная. Было много разрушений, и в том 
числе сильно пострадал завод им. В.И.Ленина, в одном из зданий 
которого разместился наш наркомат. Утром мы поехали на завод 
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им. Ленина, чтобы встретиться с заместителем наркома тов. Зубо- 
вичем. Приехав на завод, мы увидели такую картину: на полу и на 
столах тюки с упакованными папками дел. Сотрудники заканчивали 
сбор всего имущества для погрузки в поезд, который был подан 
прямо на территорию завода. 


Отъезд из Горького в Свердловск 


и наркома тов. Зубович сказал, что они получили 
указание о срочной эвакуации из Горького в Свердловск и 
предложил нам ехать с ними. “А в Свердловске, — он сказал, — 
решим все дела с организацией завода №465 в Москве, и вы поедете 
в Москву.” 

На следующий день мы с вещами явились на завод. В одной из 
теплушек нам выделили место на нарах. Весь поезд состоял из 
товарных вагонов, в каждом вагоне были сделаны нары из досок, 
и в центре вагона стояла железная печка, как тогда называли 
“буржуйка”. Вагоны с такими печками носили название теплушек. 
На печке можно было кипятить чайник с водой и разогревать 
скудную пищу, которой являлся в основном пайковый хлеб. На 
улице было холодно — это были первые числа ноября, начиналась 
зимняя погода с сильными ветрами и снегом. 

Наш эшелон шел очень медленно, с длинными стоянками на 
станциях, а иногда и с остановками по неизвестным причинам, 
просто в поле. Вагоны были внутри очень грязные, по-видимому, 
их не успели продезинфицировать после тех пассажиров, которые 
в них ехали до нас. На улице уже был довольно сильный мороз. 
Когда приехали в Свердловск, то оказалось, что наши вещи и ящики 
с клистронами примерзли к полу под нарами. С большим трудом 
их отодрали, а нас прямо с поезда повезли в дезкамеру, или, как 
тогда их называли, “вошебойку”. Пока мы мылись в бане, нашу 
одежду и вещи обрабатывали в дезкамере. Это было совсем нелиш- 
ним: вагоны, в которых мы ехали, кишели паразитами. 

Поселили нас в гостинице “Большой Урал”. Гостиница была на 
центральной улице около драматического театра. В гостинице было 
холодно, температура в номерах не поднималась выше плюс пяти 
градусов. 

Настроение было плохое. Радовало только то, что немцев 
успешно гнали от Москвы и столица уже была вне опасности. 
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Хотелось быстрей вернуться в Москву и начать работу по органи- 
зации радиолокационного завода. Прошло несколько дней, мы 
ходили в наркомат, но там было не до нас. Все были заняты 
разборкой и приведением в порядок дел после переезда из Горького. 


Работа в 4-м отделе НКВД в Свердловске 


(Олнаждът мы встретили в наркомате полковника Васильева, я с 
ним был знаком еще по Ленинграду, когда работал в НИИ-9, а 
он в “Остехбюро”, с которым у нас были связи по спецработам. Он 
спросил нас: “Что вы здесь делаете?” Мы ответили, что ждем, когда 
наше начальство решит вопрос о возвращении нас в Москву. Тогда 
он нам предложил временно поработать в их организации, но что 
это за организация, не сказал. Дал нам адрес (ул. Ленина, д.1) и 
предложил явиться на следующий день к 10 часам утра, сказав, что 
нас там встретят и проведут к нему. 

На следующий день мы пришли по этому адресу. Каково же 
было наше удивление, когда оказалось, что это — городская 
тюрьма! Нас действительно встретили, провели за тюремные воро- 
та. Состояние у нас было не очень радостное: по собственному 
желанию мы попали в тюрьму. Когда мы встретились с полковни- 
ком Васильевым в его кабинете, то он нам объяснил, что часть 
помещений в тюрьме занимает 4-й отдел НКВД. Это инженерно- 
техническая организация, занимающаяся разработкой различной 
радиотехнической аппаратуры. Работали в этой организации в 
основном репрессированные специалисты. Мы встречались с ними 
во дворе тюрьмы, когда шли в столовую, но в контакт нам было 
запрещено вступать. 

Был один такой случай: я встретил во дворе Владимира Василь- 
евича Мигулина, с которым мы вместе работали в ЛЭФИ в Ленин- 
граде, но оба прошли мимо, только поклонившись один другому. 
Разговаривать не рискнули, так как я полагал, что он репрессиро- 
ван, а он так же подумал обо мне. Только встретившись в столовой 
для командного состава и вольнонаемных, мы установили, что оба 
не из репрессированных. 

Столовая для репрессированных специалистов была отделена 
от той, в которой питались мы, но расположена в соседних поме- 
щениях, так что в нашу столовую нужно было проходить через нее. 
Проходя через столовую, я видел знакомых мне по Ленинграду 
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физиков, кого именно, сейчас уже не помню. Кормили нас очень 
хорошо по тем временам. Мы там могли завтракать, приезжая из 
нашей гостиницы, обедать и даже к вечеру можно было взять 
кое-что из еды с собой. 

Работали мы в отдельном маленьком доме внутри тюремного 
двора. Там была организована наша лаборатория, в которой мы 
разрабатывали систему радиосвязи через Ладожское озеро на при- 
везенных нами клистронах. Длина волны, генерируемой клистро- 
ном, была 15 сантиметров. В течение декабря 1941 года нашей 
группой были разработаны передающая и приемная станции со 
всеми источниками питания, фидерными и антенными устройства- 
ми. Станция была испытана и сдана комиссии. В дальнейшем ее 
должны были отправить на Ладожское озеро. Работать пришлось в 
очень тяжелых условиях, так как стояли очень сильные морозы. В 
доме было довольно тепло, но значительную часть работы прихо- 
дилось выполнять на улице, да еще на крыше дома, что в 30-гра- 
дусный мороз было очень сложно. Испытания станции закончились 
в первой декаде января 1942 года. 

К этому времени обстановка под Москвой стабилизировалась. 
Наши войска отогнали фашистские полчища на значительное рас- 
стояние и продолжали успешное наступление. 


Работа в Москве. Организация завода №465 


В Москву с фронта вернулся М.Л.Слиозберг и вместе с сотрудни- 

ками Главного артиллерийского управления начал активно зани- 
маться подготовкой постановления ГКО по организации завода 
№465. Он договорился с руководством наркомата, которое было в 
Свердловске, чтобы всю группу направили в Москву для подготов- 
ки организации завода. 

По приезде в Москву нас разместили на жительство в гостинице 
“Гранд-отель”, которая находилась на площади Революции и при- 
мыкала к гостинице “Москва”. После реконструкции здание 
‘Гранд-отеля” было перестроено и вошло в общий комплекс гости- 
ницы “Москва”, который теперь занимает полностью весь квартал. 
Я поселился в двухместном номере вместе с С.М.Никифоровым. 
Окна нашего номера выходили в сторону Музея им. В.И.Ленина. 

С чего началась организация завода №465? В здании наркомата 
в Китайском проезде, где позже помещалось Министерство злект- 
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ронной промышленности, нам была выделена одна комната; на 
двери была укреплена картонная вывеска “Завод №465", мы укре- 
пили ее в день выхода постановления ГКО об организации завода 
10 февраля 1942 года. Первое, что нам предстояло сделать, это 
найти подходящий дом для размещения завода. 

Первое предложение М.Л.Слиозберга было обследовать поме- 
щения ВЭИ, в котором он работал ранее, до переезда в Ленинград. 
Но когда мы приехали на бывшую территорию ВЭИ, то обнаружи- 
ли, что бомба, попавшая во двор института, нарушила все комму- 
никации. Хотя здания института и не очень были повреждены, но 
чтобы восстановить все коммуникации, необходима была очень 
большая работа, что в то время, да еще и в короткие сроки 
осуществить было невозможно. 

Поиски дома были продолжены. Из всех помещений, которые 
мы просмотрели, наиболее подходящим оказался дом эвакуирован- 
ного Физического института АН СССР (ФИАН), находившийся 
на 3-й Миусской улице. Он оказался совершенно неповрежденным 
при бомбежках Москвы; мало того, внутренние помещения были 
отремонтированы: оказалось, что после эвакуации ФИАНа дом был 
передан одному авиационному предприятию, которое провело ре- 
монт и тоже было эвакуировано. Наш выбор остановился на этом 
доме. Правда, по размерам он был недостаточно велик, чтобы в нем 
разместилась вся производственная часть завода, потому было 
решено разместить в нем лаборатории разработок, а для производ- 
ства, которое нужно было развернуть в дальнейшем, подыскать еще 
одно помещение. Через некоторое время такое помещение было 
найдено на Соколе — бывший авиационный завод, тоже эвакуиро- 
ванный, но этим уже занимался Форштер, назначенный директором 
завода. 

М.Л.Слиозберг стал главным инженером завода и научным 
руководителем всех лабораторий. Завод был необычной структуры, 
в нем была сильно развита научно-исследовательская часть. Рабо- 
тали следующие лаборатории: электровакуумных приборов (лабо- 
ратория №5), измерений, антенн, передатчиков, приемных уст- 
ройств и др. Так что по структуре завод №465 было бы правильно 
считать, как это и было фактически, институтом с крупным произ- 
водством. В дальнейшем так и произошло: когда в 1943 году был 
создан Электровакуумный институт №160, то в него выделилась 
лаборатория №5, а остальные лаборатории радиотехнического проф- 
иля с производственной частью были реорганизованы в НИИ-20. 
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Основной задачей, поставленной перед заводом №465, было 
воспроизведение радиолокационной станции орудийной наводки, 
полученной из Англии. У нас она получила название СОН (станция 
орудийной наводки). Работала станция в 4-метровом диапазоне 
длин волн. В нее входил комплект электровакуумных приборов 
(около 30 типов), состоящий из импульсной генераторной лампы с 
торированным карбидированным катодом, высоковольтного кенот- 
рона, комплекта приемно-усилительных ламп, стабилотронов, элек- 
тронно-лучевых трубок и др. 

Прежде чем приступить к разработке и выпуску ламп, нужно 
было укомплектовать лабораторию инженерами и рабочим, сконс- 
труировать и изготовить все необходимое вакуумное и испытатель- 
ное оборудование. В феврале 1942 года при Институте питания был 
организован стационар, в который поступали больные дистрофией, 
эвакуированные из Ленинграда. Среди них оказалось довольно 
много сотрудников завода “Светлана”. Мы получали списки выздо- 
равливающих и из них частично формировали штат лаборатории 
№5. Таким образом было привлечено к работе на заводе №465 
довольно много ленинградцев. Среди них были В.И.Егиазаров, 
Г.З.Гурвич, Н.Л.Артемьев, В.А.Тригубенко, А.И.Салтыков и др. 

В.И.Егиазаров на “Светлане” был начальником лаборатории 
приемно-усилительных ламп. С его согласия он был назначен 
начальником лаборатории №5 завода №465. Я был назначен его 
заместителем, кроме того, в мои обязанности входила разработка 
мощной генераторной лампы и высоковольтных кенотронов. 

Часть инженерного состава для укомплектования кадрами заво- 
да №465 была откомандирована из воинских частей. Из оставшихся 
в Москве не эвакуированных школьниц старших классов тоже 
многие были привлечены к работе в нашей лаборатории. Из них 
получились неплохие монтажницы электронных ламп; обучали их 
светлановские мастера-монтажницы. 

Сложно было с оборудованием: печами отжига, различными 
станками, в том числе металлообрабатывающими, насосами и др. 
Была сформирована бригада из нескольких человек, которая выез- 
жала в Вологду и по другим направлениям на восток, куда шло 
эвакуированное из Ленинграда оборудование. Бригада разыскивала 
на запасных путях отцепленные вагоны и платформы с оборудова- 
нием. Найденные ящики с маркировкой “Светлана” и “НИИ-9" 
переадресовывали и отправляли в Москву. Таким образом удалось 
получить довольно много различного оборудования и станков для 
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оснащения завода и, в частности, нашей лаборатории №5. Удалось 
”выловить" сварочные станки для монтажа ламп, форвакуумные 
насосы и многое другое, что было необходимо. Примерно через два 
месяца были организованы участки откачки, монтажа, технохимии, 
механическая мастерская и др. 

Лаборатория работала очень интенсивно. Основная ее задача 
была воспроизвести около 30 типов электровакуумных приборов и 
наладить их выпуск для укомплектования станций орудийной на- 
водки. К ноябрю 1942 года были закончены разработка и изготов- 
ление двух опытных образцов станций. С начала 1943 года был 
организован их серийный выпуск. По мере вхождения в строй 
эвакуированных на восток радиозаводов и радиотехнических науч- 
но-исследовательских институтов потребность в электровакуумных 
приборах для радиолокации и связи все увеличивалась. 


Организация НИИ-160 


нони и ГКО от 4 июля 1943 года на базе фрязинского 

завода “Радиолампа” был организован Научно-исследователь- 
ский институт №160 (сейчас ГНПП “Исток”) с опытным заводом. 
Основной целью нового предприятия были разработка и выпуск 
электронных приборов для радиолокационной техники. Началось 
становление отечественной СВЧ-электронной отрасли, развитие 
которой возглавил вновь созданный институт. Лаборатория элект- 
ровакуумных приборов завода №465 была включена в состав 
НИИ-160. До июня 1944 года лаборатория №5 продолжала рабо- 
тать в Москве, во Фрязино еще не было достроено здание, в котором 
она должна была разместиться. 

При организации НИИ-160 его директором был назначен ака- 
демик С.А.Векшинский, его заместителем — В.И.Егиазаров. Я был 
назначен начальником лаборатории №5, которая считалась фили- 
алом НИИ-160 в Москве. Во Фрязино лаборатория была переведе- 
на в середине 1944 года. 

К концу лета 1943 года было получено разрешение моей жене 
и сыну приехать ко мне в Москву из Вологды. К этому времени я 
получил две комнаты в трехкомнатной квартире в доме на улице 
К.Маркса. 

В лаборатории №5 уже во Фрязино начали разрабатываться и 
выпускаться модуляторные лампы и генераторная лампа по типу 


50 


№-99 полутораметрового диапазона длин волн. Электровакуумные 
приборы для СОН, выпускаемых заводом №465, разработанные 
ранее, еще в Москве, передавались в производство на опытный 
завод НИИ-160. Невозможно было мне, живя в Москве, каждый 
день ездить во Фрязино. Прямого железнодорожного сообщения 
Фрязино - Москва тогда еще не было. Приходилось ехать на элек- 
тричке до станции Болшево и там пересаживаться на “кукушку” — 
поезд из нескольких железнодорожных вагонов третьего класса, 
который ходил от Фрязино до Болшево и обратно четыре раза в 
сутки. Ходил он так: паровоз тащил состав до Ивантеевки, там 
ставил его в тупик, отцеплялся, перемещался, маневрируя по 
рельсам, к заднему вагону, который становился первым, прицеп- 
лялся и тащил поезд до станции Фрязино-товарная. Все это дела- 
лось не торопясь, и поэтому на езду на “кукушке” от Болшево до 
Фрязино уходило не менее полутора часов. 

В поселке (тогда это был еще поселок) Фрязино в одном из 
домов мне была выделена комната, в которой можно было перено- 
чевать. Таким образом, я не бывал дома в Москве зачастую по целой 
неделе. Такой образ жизни продолжался до марта 1945 года. В 
конце февраля у меня появились признаки экземы на лице. В марте 
врачи запретили мне ездить во Фрязино, так как я проходил курс 
лечения в Институте физиотерапии. 

Аксель Иванович Берг, узнав, что я должен жить в Москве, 
привлек меня к работе в Комитете по радиолокации, который 
размещался на Новой Басманной улице. Это было совсем близко от 
моей квартиры. В комитете я работал до конца мая. За это время 
экзему удалось вылечить. Дальше произошли совершенно неожи- 
данные для меня события. 

В нашем Наркомате электротехнической промышленности были 
получены по линии военной разведки сведения, что в Берлине в 
подвалах рейхстага обнаружено производство секретной электрон- 
ной аппаратуры. 


Командировка в Берлин 


(руководством наркомата было принято решение срочно команди- 
ровать меня и А.П.Федосеева для выяснения, какая аппаратура 
там производилась во время войны. Нам быстро присвоили воинс- 
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кое звание майоров, выдали обмундирование, вручили командиро- 
вочные предписания и самолетом отправили в Берлин. 

В Берлине нас поселили в районе Обершоновайде на улице 
Вильгельмингофштрассе. Это от центра Берлина довольно далеко. 
В этом мы убедились, когда ходили по Берлину и разыскивали 
Рейхстаг. План Берлина тогда достать было невозможно. Город был 
очень разрушен; конечно, никакого городского транспорта не было. 
Ходили только военные машины, и мы попробовали воспользовать- 
ся ими. Солдаты-шоферы останавливались, видя, что майор поднял 
руку, но так как и они не знали, где рейхстаг, то часто увозили не 
в ту сторону. Самым верным оказалось идти пешком и спрашивать 
у немцев, изредка встречавшихся на улицах, как пройти к 
рейхстагу. 

Наконец мы вышли к Бранденбургским воротам и увидели 
рейхстаг. Зашли внутрь разрушенного здания. Наружные стены 
почти полностью сохранились, но внутри здания был жуткий хаос: 
все стены и межэтажные перекрытия были превращены в груды 
разбитого кирпича и бетона, только в нескольких местах остались 
пролеты каменных лестниц. Попробовали в этом хаосе найти вход 
в подвал. Ничего не найдя, а время уже было к вечеру, отправились 
пешком домой. До дома оказалось километров 10. 

На следующий день опять отправились в рейхстаг. Продолжили 
пойски подвала, но никаких признаков его не нашли. На остатках 
второго этажа обнаружили обгоревшие каркасы каких-то радиоус- 
тройств, а около них, во всяком сгоревшем хламе, валялись какие-то 
белые фарфоровые, вроде электрических пробок-предохранителей, 
детали. Рассмотрев их, мы увидели, что эти детали из белой 
керамики, спаянной с металлическими цилиндрами, имеют метал- 
лический штенгель для откачки. Набрав полные карманы шинелей, 
отправились домой. Дома, вскрыв детали, убедились, что это 
металлокерамические высокочастотные триоды, выпущенные фир- 
мой “Телефункен”. По своей внутренней конструкции они были 
такие же, как триоды с плоско-паралельными электродами, которые 
были разработаны в моей лаборатории в 1939 году для работы в 
дециметровом диапазоне волн. Отличие было только в том, что 
наши конструкции триодов были металлостеклянными, а эти метал- 
локерамические. 

После находки СВЧ-триодов нам стало ясно, что найденные в 
рейхстаге обгоревшие каркасы были испытательными стендами 
этих ламп, а может быть, и какой-то другой радиоаппаратуры. 
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Такие находки убедили нас, что на территории рейхстага нужно 
искать и производственные участки изготовления радиоаппарату- 
ры. Мы обошли и осмотрели внешнюю сторону рейхстага, но не 
нашли никаких признаков входа в подвал. В результате наших 
поисков мы убедились, что в рейхстаге не было подвала. 

О каком же подвале было сообщение в Москву? Для выяснения 
этого вопроса мы обратились в управление разведки в Берлине. На 
следующий день за нами пришла машина с двумя разведчиками. 
Они пригласили нас с собой. У них был адрес, по которому мы 
поехали на окраину Берлина. Там они зашли в небольшой домик, 
стоящий в саду, оттуда вышли с пожилым немцем. При нас они 
спросили, не забыл ли он взять ключи. Получив положительный 
ответ, мы поехали в сторону рейхстага. Проехали через Бранден- 
бургские ворота, затем мимо рейхстага и метрах в 200 от него в 
Тиргартене остановились около одноэтажного каменного строения. 
Немец предложил нашим спутникам ключи от входной двери, но 
они приказали ему идти вперед и открыть двери, а сами с электри- 
ческими фонарями пошли за ним по двухмаршевой лестнице вниз. 
Нас они оставили в машине из осторожности: в то время в Берлине 
многие подрывались на минах. Затем они вернулись за нами, и мы 
пошли вместе. Оказалось, что строение, к которому мы подъехали, 
был вход во вновь строящееся метро. Вообще в Берлине все метро 
было очень неглубоким — “канавного” типа с верхним перекрыти- 
ем. А это метро строилось уже глубинного типа. 

Мы спустились по лестнице и попали в огромные подземные 
помещения. Как потом выяснилось, строилась будущая станция 
метро “Рейхстаг”. Этот длинный подземный зал тянулся в сторону 
рейхстага. Его в сообщении в Москву по ошибке и назвали подвалом 
рейхстага. 

Все подземное помещение было разделено поперек на три части 
занавесями из брезента. В первой части в последние дни войны был 
госпиталь. Во второй части мы обнаружили различное вакуумное 
оборудование: откачные посты, водородные печи отжига, монтаж- 
ные станки со сварочными аппаратами и др. Находилось все это в 
беспорядке; по-видимому, из первой части подвала при освобожде- 
нии ее под госпиталь все стащили в этот отсек. Там же было много 
стеллажей с лотками, заполненными заготовками металлокерами- 
ческих ламп и пальчиковых магнетронов. Много было и уже 
готовых ламп и магнетронов. Третий отсек был забит различной 
технической документацией в толстых папках-скоросшивателях. 
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Такая плотная упаковка спасла документы от пожара, который, 
по-видимому, был в этом помещении. Снаружи многие папки 
обуглились, но документы не сгорели. 

В течение нескольких дней мы приходили в это помещение и 
знакомились с документами. Много было технологической докумен- 
тации фирм “Телефункен” и “Сименс”, а также большое количество 
протоколов технических совещаний специалистов по электронике, 
которые проводил доктор Штаймель — крупный специалист в 
области электроники. В дальнейшем вся документация была выве- 
зена, разобрана и использована, в частности, при восстановлении 
ряда технологических процессов, когда мы налаживали производ- 
ство металлокерамических ламп на советско-немецком предприятии 
в Берлине, о котором будет сказано ниже. 

В середине июня 1945 года в Берлин приехала специальная 
комиссия Совета по радиолокации, созданная решением ГКО для 
установления научно-технического уровня радиолокации, электро- 
ники и радиосвязи, которого достигла Германия ко времени окон- 
чания войны. Председателем комиссии был назначен капитан пер- 
вого ранга А.И. Шокин, будущий министр электронной промышлен- 
ности. Комиссия состояла из высококвалифицированных специ- 
алистов. Заместителем председателя был назначен А.Н.Щукин (в 
дальнейшем академик). В числе членов комиссии были профессор 
Невяжский, профессор Богородицкий, Весбейнс, Подгурский, По- 
пов, генерал Угер и др. Всего около 20 человек. 


Работа в комиссии А.И.Шокина 


‚ уже находившийся в Берлине, тоже был включен в комиссию. 

Комиссия разместилась в прекрасном особняке на берегу реки 
Шпрее, в местечке Гиршгартен под Берлином. Все члены комиссии 
в соответствии со своей специальностью собирали материалы, сис- 
тематизировали их и представляли отчеты в Совет по радиоло- 
кации. 

Электроникой занимались я и Е.Л.Подгурский. Мы объехали 
на машине почти всю Германию вдоль и поперек и установили, что 
ее радиоэлектронная промышленность во время войны была расс- 
редоточена по всей стране. Мы обнаруживали производства, свя- 
занные с разработкой электронной и радиолокационной аппарату- 
ры, даже в бывших фабриках мануфактурного и трикотажного 
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профиля (конечно, соответственно переоборудованных). Некото- 
рые спецпроизводства находились и в подземных бункерах горных 
районов Тюрингии. Найденную документацию и образцы мы при- 
возили в комиссию; писали отчеты; всю документацию подготавли- 
вали для отправки в Совет по радиолокации. 

Комиссия работала примерно полгода и получила очень много 
ценных материалов. Комиссия предложила создать в Берлине 
лабораторно-конструкторское бюро (ЛКБ) с опытным производс- 
твом, к работе которого привлечь инженерно-технических специ- 
алистов и высококвалифицированных рабочих. В состав этого бюро 
должны были войти и советские специалисты. 

Основной задачей бюро было восстановление технологии метал- 
локерамических ламп фирмы “Телефункен”, которые мы обнару- 
жили в рейхстаге, и организация их выпуска для дальнейшей 
передачи технологии на серийный завод в Новосибирске. Кроме 
того, нужно было восстановить и создать новые установки для 
различных технологических процессов вакуумного производства: в 
Германии эта технология была на высоком уровне. 

При формировании штата ЛКБ очень помогли списки немецких 
специалистов, участников технических совещаний, протоколы ко- 
торых мы нашли под рейхстагом. Доктору К.Штаймелю было 
предложено возглавить ЛКБ. С нашей стороны ЛКБ возглавил 
Г.С.Вильдгрубе, так что уже в те времена получилось советско-не- 
мецкое предприятие. Всей технологической частью руководил вид- 
ный немецкий специалист доктор Рихтер. Главным инженером был 
господин Шпигель. С нашей стороны техническим руководителем 
ЛКБ был Ю.Д.Болдырь. Всего в ЛКБ работало около 500 человек. 
Уровень немецких специалистов был очень высокий. 


Работа в лабораторно-конструкторском бюро 


4р членов комиссии А.И.Шокина в ЛКБ остались работать я и 

Е.Л.Подгурский, кроме нас было принято еще несколько совет- 
ских инженеров, находившихся в Берлине и работавших по демон- 
тажу. В 1946 году решением наркомата я был назначен главным 
конструктором отражательных клистронов. Разработке подлежали 
клистроны по типу американских 3- и 10-сантиметрового диапазона. 

Когда меня вызвали в наркомат в Москву, я предложил про- 
вести эти разработки в Берлине, в ЛКБ, где я уже работал: там 
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было все необходимое оборудование и разработка могла быть 
выполнена в короткие сроки. Со мной согласились и откомандиро- 
вали из НИИ-160 в мое распоряжение трех инженеров. В течение 
полутора лет мы вместе с немцами провели эту работу. В дальней- 
шем вся технологическая документация, инструмент и другие ак- 
сессуары работы были переданы на завод “Светлана” в Ленинград, 
где был освоен серийный выпуск этих клистронов. 

Советские специалисты жили в двух домах на улице Цепелин- 
штрассе неподалеку от ЛКБ, где у меня была трехкомнатная 
квартира. Жена и сын приехали ко мне в конце апреля 1946 года. 


Отъезд немецких специалистов 
из Берлина во Фрязино 


В октябре 1946 года Москва предложила сформировать группу 
немецких специалистов для работы по контракту с СССР сроком 
на 5 лет с целью укрепления научно-технического состава сотруд- 
ников НИИ-160. Наш институт, организованный в июле 1943 года, 
находился еще в стадии становления. В нем работали в основном 
молодые инженеры, только что окончившие вузы. Старший состав 
научных работников был очень узок. Доктору Штаймелю было 
предложено руководством ЛКБ выявить специалистов, желающих 
добровольно поехать в СССР для работы по специальности. В 
течение одного дня немецкие специалисты, работающие в ЛКБ, 
обсудили этот вопрос, и около 100 человек подписали контракты. 
Всем согласившимся было предложено сообщить, поедут ли они 
вместе с семьями или одни, возьмут ли с собой мебель и другие 
хозяйственные вещи. Отъезжающим была обеспечена помощь в 
подготовке к отъезду. Для этого были выделены военнослужащие. 

К утру следующего дня на вокзал был подан специальный 
состав с пассажирскими и товарными вагонами, и после погрузки 
поезд отошел на Москву. В поселке Фрязино, где находился НИИ- 
160, все было подготовлено к приезду немецких специалистов. Для 
их расселения были отведены “финский поселок”, в нем было около 
30 финских одноэтажных домов; квартиры в каменном доме на 
Институтской улице и частично жилые помещения в Гребневской 
усадьбе, в 3 километрах от НИИ-160. 

Все специалисты и частично члены их семей были зачислены в 
штат НИИ-160. Доктора наук Штаймель, Рихтер, Розенштейн и 
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другие стали научными консультантами в разных отделах институ- 
та. Специалистов-разработчиков электронных приборов также рас- 
пределили по разрабатывающим отделам, и они включились вместе 
с нашими инженерами в выполнение плановых заданий института. 
Довольно большая группа немцев-конструктуров приняла участие 
в работе общеинститутского конструкторского бюро. Мастера-меха- 
ники работали в макетных мастерских отделов и в цехах опытного 
завода. Нужно отметить очень добросовестную и полезную работу 
немецких специалистов. Они передавали свои знания нашим моло- 
дым сотрудникам. Творческие дискуссии с немецкими докторами 
наук были весьма плодотворными: немецкие специалисты внесли 
значительный вклад в развитие института. 

Несмотря на очень тяжелый послевоенный период, во Фрязино 
было много сделано для нормального быта немецких специалистов. 
Они получали высокие оклады. Например, научный консультант 
доктор Штаймель получал 7000 рублей в месяц, я же после возвра- 
щения из Германии, занимая должность заместителя директора по 
научной работе, получал в месяц 1400 рублей. Немецким специ- 
алистам и их семьям разрешалось в сопровождении переводчиков 
посещать Москву, бывать в театрах, магазинах и т.д. 

Но, конечно же, жизнь во Фрязино для них протекала не без 
конфликтов. Бывало в их квартирах выбивали камнями стекла. 
Случались и другие неприятности. 

Немецкие дети учились в школе вместе с фрязинскими. Дружи- 
ли, и эта дружба сохранилась у некоторых и в дальнейшем годы, 
когда немцы уже возвратились в Германию. 

В конце 1951 и начале 1952 годов по окончании контракта 
немецкие специалисты вернулись на родину. В городском клубе был 
организован прощальный вечер, где обеими сторонами было сказано 
немало добрых слов. 

Уже в последующие годы видный специалист-технолог доктор 
Рихтер дважды приезжал для консультации наших технологов по 
разработке сложных технологических процессов. Организованное 
в 1946 году русско-немецкое предприятие в Берлине и пребывание 
немецких специалистов у нас дали полезные результаты не только 
в Берлине, но и в НИИ-160. 
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Работа в НИИ-160 (“Исток”) 


сони разработку отражательных клистронов и другие дела в 

ЛКБ, я вместе с семьей уехал в Москву в мае 1948 года. Квартира, 
в которой мы жили до командировки в Берлин, была занята 
бывшими ее владельцами, вернувшимися из эвакуации. Мы оста- 
лись вообще без жилплощади в Москве. Но так как я уже дал 
согласие быть заметителем директора по научной части в НИИ-160, 
сразу по возвращении из Берлина мы уехали во Фрязино. Там нам 
была предоставлена трехкомнатная квартира в доме №12 на Инс- 
титутской улице. Сын Михаил был принят учиться в школу №1, а 
жена, педагог-физик, не смогла работать по специальности, так как 
в школе не было вакантного места. Но в скором времени у нее 
появилось много общественных обязанностей. Она была председа- 
телем родительских комитетов в средней школе №1 и в музыкаль- 
ной школе, а затем была выбрана депутатом Фрязинского Совета 
и там отвечала за культурно-массовую работу. 

Я приступил к исполнению обязанностей заместителя директора 
по научной части с 15 мая 1948 года. Первое, чем мне пришлось 
заняться, была разработка структуры научной части института. 

Тематика института была очень широкой. В плане разработок 
значились не только СВЧ-приборы, но и электронно-лучевые при- 
боры, генераторные и модуляторные лампы, кенотроны, тиратроны, 
газоразрядные стабилизаторы, резонансные разрядники, приемно- 
усилительные лампы. Гамма приборов СВЧ включала многие клас- 
сы: магнетроны непрерывного и импульсного действия, клистроны 
генераторные и усилительные, отражательные гетеродинные клис- 
троны, лампы бегущей волны — входные и средних мощностей, 
лампы обратной волны, амплитроны и другие усилители М-типа. 

Для создания всех этих приборов нужна была мощная техноло- 
гическая научно-исследовательская база. Поэтому в структуре инс- 
титута были предусмотрены технологические отделы: химико-тех- 
нологический, из которого впоследствии выделились и развились 
катодный отдел и отдел разработки вакуумной керамики, металлур- 
гический отдел. Каждый из отделов научной части включал в себя 
ряд лабораторий. Отделы электровакуумных приборов формирова- 
лись в основном в соответствии с наименованием класса или типа 
разрабатываемых приборов. 
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В структуре научной части института были предусмотрены: 
большой конструкторский отдел, технический отдел, отдел стандар- 
тизации, плановый отдел, отдел научно-технической информации и 
цех макетного производства. Кроме того, макетные мастерские были 
и в составе разрабатывающих научных отделов. По окончании 
научно-исследовательских работ (НИР) проводились опытно-кон- 
структорские работы (ОКР), затем изготавливалась первая опыт- 
ная партия приборов в макетном производстве отдела, а после этого 
законченная разработка с технической документацией передавалась 
на опытный завод для серийного выпуска. Так было предусмотрено 
в положении о прохождении работ в научной части, но зачастую 
жизнь вносила коррективы. 

Для ускорения поставок заказчикам, разрабатывавшим и вы- 
пускавшим радиоэлектронную аппаратуру, макетные мастерские 
отделов выпускали первые опытные серии приборов еще до осво- 
ения их на опытном заводе. Для военной радиоэлектронной аппа- 
ратуры все выпускаемые в отделах приборы проходили военную 
приемку. В структуре научной части был также предусмотрен отдел 
измерений, на основе которого затем в 1962 году был создан сектор 
радиотехнического машиностроения, главная задача которого — 
обеспечение комплекса основных измерений всех электронных при- 
боров, выпускаемых институтом. Для обеспечения отделов, разра- 
батывающих электронные приборы, и технологических отделов 
специальным оборудованием в институте было создано особое кон- 
структорское бюро машиностроения (ОКБМ). 

С течением времени тематика института изменялась. Часть 
направлений была передана на другие предприятия Министерства 
электронной промышленности. Первыми были переданы приемно- 
усилительные лампы, затем генераторные и модуляторные лампы, 
водородные тиратроны. На основе отдела электронно-лучевых при- 
боров во Фрязино был создан НИИ “Платан”, куда был переведен 
весь кадровый состав работавших в отделе электронно-лучевых 
приборов. На освободившихся площадях был создан отдел твердо- 
тельных приборов СВЧ. 

В 50 — 60-е годы значительно расширилась СВЧ-тематика инс- 
титута. Это было связано с бурным развитием радиолокации в СВЧ- 
диапазоне, с созданием сети радиорелейных линий и тропосферной 
связи, созданием мощных линейных ускорителей на импульсных 
клистронах дециметрового диапазона и т.д. Электронными прибо- 
рами, разработанными в институте, в основном обеспечивались 
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радиолокационные станции обнаружения, целеуказания и дозора; 
зенитные управляемые ракетные комплексы; системы точного наве- 
дения ракет; бортовые радиолокационные приемные комплексы, 
аппаратура радиотехнической разведки и радиопротиводействия; 
наземные, тропосферные и космические системы связи и т.п. 

Предприятие становится ведущим научным центром страны в 
области СВЧ-злектроники, координирующим деятельность пред- 
приятий Министерства электронной промышленности, родственных 
институтов АН СССР, вузов в этой области техники. Через институт 
осуществлялось финансирование работ, ведущихся по договорам в 
различных вузах страны. Работы велись на 30 кафедрах различных 
вузов, в том числе МГУ, ЛПИ, Рязанского политехнического инсти- 
тута, Ташкентского политехнического института, Харьковского уни- 
верситета, Ленинградского института связи, ЛГУ и др. При институте 
был создан координационный научно-технический совет (КНТС) по 
СВЧ-электронике. Я был назначен его председателем. 

На совете рассматривались комплексы СВЧ-приборов, на осно- 
ве которых предприятиями радиопромышленности, судостроитель- 
ной и авиационной промышленности и другими проектировались 
различные системы радиоэлектронного вооружения. На совете об- 
суждались и принимались решения о путях дальнейшего развития 
СВЧ-электроники и о специализации предприятий министерства 
электронной промышленности, работавших в этой области. 

Институт был родоначальником ряда крупных предприятий 
электронной промышленности страны. Его кадры, технология, 
оборудование стали базой, на основе которой организованы такие 
предприятия, как саратовские “Тантал”, “Волна”, “Контакт”; ки- 
евские “Орион” и “Генератор”; горьковский “Салют”; московский 
“Титан”; ростовский “Гранит”; полтавский завод “Знамя” и др. 
КНТС принимал активное участие в организации и проведении 
совместно с вузами всесоюзных конференций. Они проходили 
регулярно один раз в 3 года. 

В первые годы моей деятельности в качестве заместителя ди- 
ректора по научной работе я был еще и главным конструктором 
металлических отражательных клистронов с быстрой механической 
перестройкой частоты. После окончания этой работы я не брал на 
себя обязанностей главного конструктора приборов. Подросли мо- 
лодые кадры, и они выполняли обязанности главных конструкто- 
ров, но за мной оставалось непосредственное руководство направ 
лением маломощных СВЧ-генераторов. 
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За изобретение еще в 1939 году отражательного клистрона (в 
авторском свидетельстве, полученном совместно с Е.Н. Данильце 
вым, он назывался “электронно-лучевой лампой ) и разработку уже 
в НИИ-160 большой серии промышленных типов сзи 
клистронов я совместно с коллективом сотрудников НИИ-16 и 
“Светлана” как руководитель этих работ был удостоен Ленинской 
премии. | 

В дипломе, который был торжественно вручен мне в Круглом 
зале Верховного Совета СССР в Кремле, написано: ... 21 апреля 
1965 года присуждена Ленинская премия Девяткову Бледа 
Дмитриевичу — за работу в области электронной техники 2 
дипломе не могли написать слова “отражательные клистроны”, так 
как это раскрывало бы тематику НИИ-160 (в то время р 
института). В те времена все, что разрабатывалось в НИИ-160, 
считалось государственной тайной. 

Хочется вспомнить еще один случай в связи с соблюдением 
строгой секретности. В 1949 году, когда я только пени 
работать в должности заместителя директора по научной ра от 
мне пришлось много внимания уделять разработке приемно-усили 
тельных и генераторных ламп для радиозлектронного вооружения 
самолета-бомбардировщика, создаваемого многими организациями. 
Когда разработка была успешно завершена, то всему Ее 
были присуждены Сталинские премии. Я тогда получил а. 
кую премию П степени за разработку электровакуумных прибор - 
Но в дипломе было написано: “... присвоено звание лауреата з 
выполнение специального задания Правительства - Диплом а 
очень красивый, с изображением Сталина на твердой обложке. 

1962 году этот диплом и медаль с изображением Сталина р 
вернуть в Комитет по премиям и там выдали очень сои В 
“малогабаритный” диплом лауреата Государственной премии 
и медаль, но уже без изображения Сталина. 


Освоение ММ-диапазона длин волн 


50-х годах в СССР начало развиваться новое направление — 
Вода миллиметрового участка спектра когерентных злектро- 
магнитных колебаний. Видным ученым, работавшим в области 
электроники и радиофизики, стало ясно, что освоение этого диапа- 
зона необходимо, так как появится возможность передачи большого 
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объема информации, осуществления скрытности связи, получения 
высокой точности целеуказания и др. 

В НИИ “Исток” я возглавил это направление. Ведущими 
сотрудниками института при моем непосредственном участии были 
разработаны лампы обратной волны (ЛОВ), перекрывающие весь 
миллиметровый и субмиллиметровый диапазон (ММ-диапазон, 
СбММ-диапазон) длин волн. Успехи в освоении ЛОВ ММ-диапа- 
зона стали известны во всем мире. В шестом номере журнала 
М1сго\ауе ѕуѕёегаѕ Ме\з за 1978 год в статье “СССР лидирует в 
разработке приборов миллиметрового диапазона” американцы вы- 
нуждены были признать: “Русские практически перекрыли весь 
диапазон от 30 до 1000 гигагерц генераторами обратной волны и 
сообщили о достижении 1250 гигагерц — наивысшей частоты из 
когда-либо достигнутых на вакуумном приборе. Результаты, полу- 
ченные на Западе, не превзошли этого достижения: пока разработан 
генератор обратной волны только на 300 гигагерц”. К настоящему 
времени ЛОВ перекрыли диапазон до 1500 гигагерц и эксперимен- 
тально доказана возможность достижения 3000 гигагерц. 


Крупным достижением “Истока” явилась разработка цепочки 
вакуумных приборов 8-миллиметрового диапазона, состоящей из 
задающего клистронного генератора, усилительного клистрона и 
мощного выходного прибора на МЦР (мазер на циклотронном 
резонансе). Выходная мощность цепочки составила рекордное зна- 
чение 10 киловатт. Такие цепочки успешно использовались в назем- 
ных радиолокационных станциях (РЛС). Специалистами НИИ 
“Исток” были созданы полные комплекты измерительного обору- 
дования, обеспечившие разработки электровакуумных и полупро- 
водниковых приборов ММ- и СбМ М-диапазонов длин волн. 


Из полупроводниковых приборов нужно отметить разработку 
А.С.Тагером и другими принципиально нового типа электронных 
генераторов — лавинно-пролетного диода (ЛПД). Авторами был 
получен диплом на открытие. На ЛІД были созданы когерентные 
и шумовые генераторы 8-миллиметрового диапазона длин волн. 


Работы по освоению ММ-диапазона длин волн были начаты и 
в ряде других организаций Министерства электронной промышлен- 
ности, академий наук СССР, УССР и в вузах. В АН СССР был 
создан научный совет по проблеме “Генерирование, усиление и 
преобразование в ММ-диапазоне волн”. Председателем совета был 
назначен я. Это, насколько я помню, было в 1955 году. Целью совета 
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было обсуждение новых направлений освоения ММ-диапазона и 
координация работ. 

В 1953 году я был избран членом-корреспондентом АН СССР. 
Руководство работой совета было моей первой научно-общественной 
обязанностью в Академии. В Совет входили видные ученые и 
специалисты в области электроники и радиофизики. Членами сове- 
та были А.В.Гапонов-Грехов, Р.В.Хохлов (впоследствии ставшие 
академиками) и др. На одном из заседаний совета А.В.Гапонов-Гре- 
хов доложил о создании мощных приборов мм-диапазона на при- 
нципе взаимодействия пространственно-периодических, в том числе 
винтовых, электронных потоков с незамедленными электромагнит- 
ными волнами в волноводе. Была разработана теория приборов 
этого класса. 

Более полная разработка теории оказалась возможной после 
открытия азимутальной фазовой группировки электронов за счет 
релятивистских эффектов при взаимодействии винтовых электрон- 
ных потоков с электромагнитными полями в волноводах или полых 
резонаторах. Частота усиливаемых (или генерируемых) колебаний 
в этом случае определяется релятивистской циклотронной частотой 
электронов в магнитном поле или ее гармониками. На основе 
разработанной теории в НИРФИ в Горьком был создан новый класс 
мощных электронных приборов называемых МЦР. В дальнейшем 
были созданы промышленные образцы генераторов, которые полу- 
чили название “гиротроны”. Их производство было освоено на 
заводе института “Салют” в Горьком. 

Кроме ЛОВ в НИИ “Исток” были разработаны отражательные 
клистроны, магнетроны и ЛБВ ММ-диапазона. 

В ОКБ завода “Плутон” были разработаны магнетроны — 
импульсные и непрерывного действия. 

В ОКБ завода им. Энгельса объединения “Светлана” в Ленин- 
граде разработаны и освоены в серийном производстве отражатель- 
ные клистроны ММ-диапазона. 

Миллиметровая тематика развивалась в НИИ “Орион” в Киеве. 
Там был выполнен ряд теоретических работ, экспериментально 
прорабатывалась возможность радиовидения на миллиметровых 
волнах (ММ-волнах), создавались электровакуумные и полупро- 
водниковые генераторы ММ-диапазона. 

В Институте физических проблем АН СССР Ф.С.Русиным был 
создан оригинальный прибор, генерирующий ММ-волны, — “орот- 
рон”. Он представлял собой резонатор открытого типа, на одной из 
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пластин, вдоль которой движется электронный пучок, расположена 
периодическая структура. р 

В ИРЭ АН СССР было получено усиление при взаимодействии 
электронного пучка с плазмой в 8-миллиметровом диапазоне. По 
этой работе на симпозиуме в Бруклинском политехническом инсти- 
туте в апреле. 1961 года был представлен доклад З.С.Чернова и 
Г.А.Бернашевского. В ИРЭ также проводилась работа по изучению 
возможности получения генерации ММ-волн в ондуляторе. 

В МГУ мой сын М.Н.Девятков и его сотрудники провели 
инженерные работы по созданию электронных детекторов ММ-ди- 
апазона. Совместно с А.И.Костиенко в 1960 г. они получили 
авторское свидетельство на изобретение “Детектор с использовани- 
ем виртуального катода”. 

Значительный объем работ по освоению ММ-диапазона выпол- 
нялся в Харьковском институте радиофизики и электроники АН 
УССР. Под общим руководством академика АН УССР А.Я.Усико- 
ва были разработаны оригинальные магнетроны, клинотроны и 
генераторы дифракционного излучения. Кроме того, был создан 
весь комплекс измерительных приборов и установок ММ-диапазона 
длин волн. 

В 60-х годах в СССР были созданы все приборы ММ-диапазо- 
на, необходимые для обеспечения разработок радиоэлектронной 
аппаратуры различного назначения. 

Совет по проблеме “Генерирование, усиление и преобразование 
в ММ-диапазоне” закончил свою работу. Его функции в дальней- 
шем выполнял межведомственный координационный научно-техни- 
ческий совет по СВЧ-электронике, о котором я уже упоминал. На 
основании ММ-диапазона длин волн я остановился более подробно, 
так как это направление затрагивало мои личные научные интересы. 


Газовые лазеры 


началу 60-х годов на “Истоке” сложились благоприятные 
сквы условия для постановки работ по созданию газо- 
вых лазеров: развитая технология стеклянных и металлокерамичес- 
ких приборов, сильный отряд физиков и опытные кадры техноло- 
гов. Это позволило уже в первые годы работы (1962 — 1964) в новом 
направлении выйти на серийное производство первых в стране 
компактных отпаянных гелий-неоновых лазеров. Впоследствии 
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коллектив с̧пециалистов “Истока” в области квантовой электроники 
освоил практически все известные типы газовых лазеров. Сочетание 
высокого технического уровня и надежности работы лазеров “Ис- 
тока” создали им авторитет у потребителей. В частности, к таким 
изделиям относятся: некоторые типы СО?-лазеров, применение 
которых в прецизионной технологии и медицине постоянно расши- 
ряется. За 30-летний период развития направления на предприятии 
были освоены лазеры гелий-неоновые, на СО2, СО, на парах меди, 
на ксеноне и импульсные азотные лазеры. Одновременно с разра- 
боткой новых типов лазеров я вместе с коллективом разработчиков 
изучал возможности их применения в медицине, но об этом будет 
сказано в следующем параграфе. 


Медицинская электроника 


С 60-х годов под моим руководством начало развиваться новое 

направление, которое получило название “Медицинская элект- 
роника”. Суть этого направления заключается в рассмотрении 
возможности применения новейших электронных приборов, гене- 
рирующих электромагнитные когерентные колебания в различных 
диапазонах спектра, в том числе и в лазерном диапазоне, в медицине 
и создания на основе таких приборов терапевтической, хирургичес- 
кой и диагностической аппаратуры, а также создания медицинских 
приборов, в которых используется специальная технология элект- 
ронной промышленности. Я остановлюсь только на тех работах, 
которые дали положительный эффект. 


В начале 60-х годов были разработаны оригинальные зонды для 
определения рН среды в желудке. Применяя отработанные в элек- 
тронной технологии приемы изготовления вакуумной керамики и 
электронной обработки твердых металлов на электроискровых стан- 
ках, мы создали конструкцию зонда из керамики с каломелевым и 
сурьмяным электродами. На такую конструкцию зонда было полу- 
чено авторское свидетельство СССР №296346 (Н.Д.Девятков, 
В.Н.Батыгин, Е.Ю.Линар, Н.С.Макеева, С.А.Новоселец). В даль- 
нейшем предложенная конструкция совершенствовалась. На ее 
основе были созданы зонды для определения рН в двух зонах 
желудка и в двенадцатиперстной кишке: зонд, применяющийся при 
ваготомии язвы желудка для контроля хода операции по РН, 
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детские зонды и др. Разработанные зонды освоены в производстве 
и широко применяются в медицинских организациях. . 

Был разработан зонд для лечения варикозных расширений вен 
на ногах. Зонд представляет собой коаксиальную линию (из специ- 
ального высокочастотного кабеля) диаметром 5—6 миллиметров. 
На конце этой линии имеются два электрода: один в виде кольца, 
соединенного с внешним проводом коаксиальной линии, а другой в 
виде шляпки на керамической втулке, которой заканчивается коак- 
сиальная линия. Между электродами кольцевая щель. На зонд, 
введенный в больную вену, подается высокочастотное напряжение 
(примерно 500 килогерц), в щели между электродами возникает 
высокочастотный разряд, прилегающие к головке зонда внутренние 
поверхности вены разогреваются, обеспечивая ее коагуляцию при 
вытаскивании хирургом зонда. Вместо трубчатой вены с воспален- 
ными стенками в ноге остается плоская скоагулированная вена. 
Кровоток воспринимают на себя другие вены. Разновидностью 
такого зонда является инструмент, которым хирург может уничто- 
жать и большие венозные узлы. 


Тепловидение 


де моей инициативе в НИИ “Исток” в конце 60-х годов начало 
развиваться тепловизионное направление. Была организована 
лаборатория тепловидения. Руководство лабораторией было пору- 
чено А.Г.Жукову. Одно из применений тепловидения — медицин- 
ская диагностика. Возможность использования инфракрасного 
(ИК) излучения тела человека для измерения температуры была 
впервые предложена американским ученым Харди, который опуб- 
ликовал в 1939 году соответствующую работу. Харди одним из 
первых исследовал свойства человеческой кожи в ИК-диапазоне и 
показал, что по излучательной способности кожа близка к абсолют- 
но черному телу. Тепловизионный прибор, который давал темпера- 
туру не в отдельной точке, а тепловой портрет площади тела, 
впервые был применен Лоунсеном в Канаде в начале 60-х годов для 
обнаружения злокачественной опухоли молочной железы. 

С этого времени начинается бурное и широкое внедрение теп- 
ловизионных приборов в медицине. 

В нашей стране примерно в то же время (в 50-х годах) учеными 
П.В.Тимофеевым и В.И.Архангельским, работавшими во Всесоюз- 
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ном электротехническом институте, были разработаны тепловизо- 
ры, которые впервые в наших клиниках использовались для диаг- 
ностики. В первых испытаниях этих тепловизоров я участвовал 
вместе с авторами приборов и врачами. Результаты испытаний 
показали, что диагностика по тепловой картине весьма перспектив- 
на, но тепловизоры требуют значительного улучшения параметров. 

Тогда я решил, что этим нужно заниматься в НИИ “Исток”. У 
нас в институте были все возможности создать высокочувствитель- 
ные фотоэлементы на основе антимонида индия (1$) и усовер- 
шенствовать всю оптико-механическую систему тепловизора. После 
завершения соответствующих НИР и ОКР был создан первый про- 
мышленный образец быстродействующего тепловизора — БТВ-1, 
прототипом которого был шведский тепловизор фирмы АСА. 

Разработанные тепловизоры нашли широкое применение в ме- 
дицинских организациях. В больнице города Фрязино был создан 
тепловизионный кабинет. В этом кабинете я обучал врачей расшифро- 
вывать тепловые изображения, получаемые при осмотре больных. 

Совершенствование тепловизоров продолжается. Разработана 
модель тепловизора с цветным изображением теплового поля; со- 
зданы модели тепловизионных установок, сопряженных с электрон- 
но-вычислительными машинами и др. Производство тепловизоров, 
разработанных в “Истоке”, поставлено на заводе в городе Кстово. 

Под моей редакцией в 1983 году в издательстве “Радио и связь” 
вышла книга “Тепловизионные приборы и их применение” ( авторы 
А.Г.Жуков, А.Н.Горюнов, А.А.Кальфа). 

В начале освоения метода тепловизионной диагностики онколо- 
гических заболеваний молочной железы значительный вклад в 
разработку методики внес профессор С.Д.Плетнев. Он приезжал 
во Фрязино, проводил осмотр женщин и сопоставлял признаки 
заболевания, определяемые пальпацией, с отклонениями теплового 
поля от нормы на экране тепловизора. Такие сравнения дали 
возможность разработать методику диагностики в очень ранней 
стадии заболевания молочных желез. В дальнейшем в научно-онко- 
логическом институте им.П.А.Герцена, где работал С.Д.Плетнев, 
был организован тепловизионный кабинет. 

Значительный вклад в развитие тепловидения и его применение 
в медицине внес коллектив физиков и врачей в Ленинграде под 
руководством директора Оптического института члена-корреспон- 
дента АН М.М.Мирошникова. Были составлены альбомы теплови- 
зионных изображений тела человека при различных заболеваниях, 
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отражающихся на изменении картины теплового поля на поверх- 
ности тела человека. 


Лазеры в медицине 


В начале 60-х годов у нас в “Истоке” был разработан первый в 
СССР гелий-неоновый лазер. Он излучал когерентный поток 
электромагнитной энергии длиной волны 0,63 микрометра и мощ- 
ностью излучения порядка 20 милливатт, то есть относился к классу 
низкоэнергетических лазеров. Встал вопрос о возможных областях 
применения лазеров, и было принято решение об исследовании 
возможности применения лазеров в медицине. Прежде всего нужно 
было убедиться, что новый вид излучения не вреден. По согласова- 
нию с ректором 1-го Московского медицинского института им. 
И.М.Сеченова профессором (в дальнейшем академиком Академии 
медицинских наук) М.И.Кузиным были поставлены работы в Цен- 
тральной лаборатории (ЦНИЛ) по изучению действия гелий-неоно- 
вого лазера на животных. По разработанной программе работы 
проводились примерно полтора года. Патологических изменений со 
стороны как отдельных органов, так и организма в целом при 
действии лазерного излучения не наблюдалось. 

В дальнейшем были установлены связи с рядом медицинских 
организаций: с Научно-исследовательским онкологическим инсти- 
тутом им. П.А.Герцена, Центральным институтом травматологии и 
ортопедии (ЦИТО), Институтом проблем онкологии АН УССР, 
Московским областным научно-исследовательским институтом им. 
М.Ф.Владимирского, практологическим отделением Московского 
гастроэнтерологического института. В результате исследований в 
этих организациях было установлено, что когерентное монохрома- 
тическое излучение лазера с длиной волны 0,63 микрометра оказы- 
вает стимулирующее влияние на процессы кроветворения (увеличе- 
ние количества эритроцитов, тромбоцитов), на белковообразующую 
функцию организма и его регенеративную способность. 

На основе этих исследований в “Истоке” были созданы тера- 
певтические аппараты с гелий-неоновыми лазерами и после серьез- 
ных клинических испытаний разработаны методики лечения раз- 
личных заболеваний. Значительный успех получен в лечении кож- 
ных заболеваний: трофических язв, язвенных аллергических вас- 
кулитов, язвенной миодермии, зудящих дерматозов и других пора- 
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жений кожи. В практологической практике разработан метод лече- 
ния воспалительных заболеваний прямой кишки. Очень эффектив- 
ным оказалось воздействие облучения гелий-неоновым лазером на 
длительно не заживающие после ожогов раны и язвы, установлен 
активный рост грануляций в ране уже после первых трех —– пяти 
сеансов облучения. Установлена возможность лечения и некоторых 
заболеваний сосудисто-спазматического характера (болезнь Рейно 
и др.). Малогабаритные установки на гелий-неоновых лазерах 
нашли широкое применение в стоматологии. Показано эффективное 
применение воздействия на точки акупунктуры, при этом обеспе- 
чивается высокая стерильность и абсолютная безболезненность 
лечения. 

Лазеры на СО? начали разрабатываться в середине 60-х годов. 
Первый лабораторный образец лазера был передан в Московский 
онкологический научно-исследовательский институт им.П.А.Герце- 
на. Там профессор С.Д.Плетнев начал проводить исследования 
возможности применения лазерного излучения с длиной волны 10,6 
микрометра и мощностью несколько ватт в непрерывном режиме. 
Конструкция лазерной установки была еще очень несовершенна и 
неудобна для работы. Но все же ему удалось получить в экспери- 
менте на животных такие результаты, которые показывали перспек- 
тивность применения лазера на СО? в онкологической практике. 
Разработку конструкции медицинской лазерной установки наши 
разработчики под общим руководством В.П.Беляева и с участием 
хирурга С.Д.Плетнева закончили примерно в 1967 году. Она была 
оснащена удобным для работы хирурга зеркальным манипулятором 
с несколькими степенями свободы движения наконечника с опти- 
ческой системой, дающей возможность фокусировать выходящий 
из нее луч диаметром до 0,3 миллиметров или расфокусировать его 
до большего размера диаметра потока излучения. Мощность непре- 
рывного излучения на выходе луча могла регулироваться от 10 ватт 
до нескольких десятков ватт. Эта установка могла применяться для 
резания ткани; в этом случае происходила коагуляция кровеносных 
сосудов и практически исключалось кровотечение. При операциях 
на злокачественных образованиях в местах разреза образуется 
биологический барьер, препятствующий проникновению раковых 
клеток в здоровую ткань. 


Расфокусированным лучом можно облучать различного рода 
образования на коже, что приводит к их некротизации. Методики 
проведения лазерных хирургических операций в онкологии были 
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впервые разработаны профессором С.Д.Плетневым. В последу- 
ющие годы работы по совершенствованию лазерных установок 
продолжались. 

Значительный научный интерес представляют работы по лазер- 
ной хирургии на клетке злокачественной опухоли. Нами совместно 
с Институтом проблем онкологии АН УССР была создана установ- 
ка, сочетающая в себе микроскоп с кварцевой оптикой с импульс- 
ным азотным лазером, дающим излучение в ультрафиолетовой 
области с длиной волны 0,33 микрометра. Лазерный луч, проходя 
через микроскоп, фокусируется на изучаемом объекте. При этом 
диаметр луча может быть меньше 0,5 микрометров. Таким острым 
лучом-микроскальпелем можно проводить рассечение митохонд- 
рий, ядра и других компонент клетки. Лазерный микроскальпель 
открывает огромные возможности для изучения ряда процессов на 
клеточном уровне. К настоящему времени эта область продвинулась 
очень далеко, но все же предстоит большая работа физиков, меди- 
ков и биологов по научному обоснованию специфического воздей- 
ствия лазерного излучения на биологические объекты и по более 
широкому использованию других участков спектра квантовых ге- 
нераторов. 


Лазеры в сельском хозяйстве 


аряду с изучением возможности применения лазеров в медицине 

нами совместно с рядом сельскохозяйственных организаций 
были начаты с 1973 года работы по изучению гелий-неонового 
(длина волны 0,63 микрометра), кадмиевых (длина волны 0,44 
микрометра) и азотного (длина волны 0,33 микрометра) лазеров. 
К этому времени в НИИ “Исток” были созданы удобные для 
экспериментов установки. Все работы велись под моим общим 
руководством. В работах от НИИ “Исток” активное участие при- 
нимала Н.С.Макеева. 

В проводимой работе участвовали НИИ овощного хозяйства, 
города Мытищи, Алтайский сельскохозяйственный институт, Ки- 
шиневский сельскохозяйственный институт, НИИ овощного хозяй- 
ства Украины, Кировский сельскохозяйственный институт. 

В результате работ по предпосевному облучению семян было 
показано стимулирующее действие лазерного облучения: увеличи- 
валась всхожесть и энергия прорастания семян. Облучение прово- 
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дилось в основном гелий-неоновым лазером с длиной волны 0,63 
микрометра при мощности падающего излучения порядка 0,2— 
0,4 милливатт на квадратный сантиметр и длительностью не более 
5—10 минут. Облучению подвергались семена овощных культур: 
огурцов, помидоров, зеленого горошка, моркови, капусты, лука и 
др. Было установлено, что предпосевное лазерное облучение семян 
повышает урожай в среднем на 8—10 процентов. На основании 
многолетних опытов разработаны и утверждены ВАСХНИЛ “Ме- 
тодические рекомендации по предпосевному лазерному облучению 
семян” (М.: ВАСХНИЛ, 1980). 

Большой цикл работ был проведен в Молдавии под руководс- 
твом О.В.Бляндур. Изучались вопросы активности лазерного излу- 
чения трех длин волн (0,63; 0,44; 0,33 микрометра), его влияние 
на формообразовательный процесс линий кукурузы и ее генетичес- 
кое разнообразие. Показана сравнительная эффективность влияния 
лазерного излучения с классическими мутагенными факторами на 
изменчивость хозяйственных признаков, возможность практическо- 
го использования мутантов от лазерного излучения, их включения 
в селекционный процесс для создания на данной основе перспек- 
тивных отечественных сортов и гибридов кукурузы. Все эти вопро- 
сы подробно изложены в монографии “Лазерный луч и его возмож- 
ности селекционно-генетических исследований кукурузы” 
(О.В.Бляндур, Н.Д.Девятков, Н.С.Макеева и др. — Кишинев: 
Шнитница, 1987). Нужно отметить, что если для стимуляции роста 
растений и увеличения урожая время воздействия излучения низко- 
энергетических лазеров не превосходило 5—8 минут, то для полу- 
чения мутагенных процессов в облучаемых семенах время облуче- 
ния должно быть значительно больше — порядка 60 минут и даже 
больше. В результате многолетней работы в Молдавии под руко- 
водством О.В.Бляндур при скрещивании новых линейных образцов 
с промышленными образцами различных сортов кукурузы выведе- 
но большое количество новых сортов, характеризующихся высокой 
продуктивностью, устойчивостью к болезням и вредителям и име- 
ющих преимущества по длительности вегетационного периода. Не- 
сколько сотен мутационных линий передано селекционным учреж- 
дениям (Закарпатской опытной станции, Жеребковской опытной 
станции и др.) для получения тестовых и перспективных гибридов 
с целью передачи их в Госсортоиспытание. Госсортоиспытание 
успешно прошел ряд гибридов кукурузы. 
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Велись работы и по изучению мутагенного воздействия лазер- 
ного излучения с длиной волны 0,63 микрометра на культуру 
ячменя. Впервые под действием лазерного излучения на культуре 
ячменя получены наследственные изменения. Выявлена зависи- 
мость мутастабильности от физического состояния семян и режима 
облучения. Выявлены мутанты, представляющие ценность для се- 
лекционеров по признакам скороспелости, продуктивности, устой- 
чивости к полеганию, повышенному содержанию белка. 


Лазеры в птицеводстве 


гла проведена работа по исследованию влияния предынкубаци- 

онного облучения яиц гелий-неоновым лазером (длина волны 
0,63 микрометра, выходная мощность 15—20 милливатт). Работа 
проводилась совместно с кафедрой птицеводства и болезней птиц 
Московской ветеринарной академии им. К.И.Скрябина на птице- 
фабриках “Константиновская” и “Томилинская” Московской об- 
ласти. 


Для проведения работ была изготовлена специальная установ- 
ка. Она включала в себя гелий-неоновые лазеры и конвейерную 
систему подачи яиц для облучения их в стандартных лотках с тем, 
чтобы проводить облучение без нарушения общей технологии ин- 
кубации. При отработанных режимах облучения яиц стимулирова- 
лось увеличение не только выхода цыплят, но также их выжива- 
емости и жизнеспособности. Метод предынкубационного облучения 
яиц кур был внедрен в Томилинском птицеводческом производс- 
твенном объединении и рекомендован к широкому внедрению. Было 
разработано методическое руководство по предынкубационному 
облучению яиц кур гелий-неоновым лазером в условиях птицефаб- 
рик, утвержденное Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 
и Агропромышленным комитетом СССР. Имеется авторское свиде- 
тельство “Способ вывода цыплят”. 


Электромагнитная гипертермия 


(Вспоминается, как летом 1966 года ко мне в институт во Фрязино 
приехал видный онколог профессор Н.Н.Александров (в буду- 
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щем член-корреспондент АМН СССР). Сидели у меня в кабинете 
и обсуждали некоторые методы лечения, применяемые в онкологии. 

Исследованиями фон Ардена (ГДР), а затем работами 
Н.Н.Александрова в Минском онкологическом институте, где он 
был тогда директором, и другими учеными было установлено, что 
перегрев (гипертермия) популяций злокачественных клеток резко 
увеличивает вероятность их гибели при воздействии лучевой и 
химиотерапии. Было показано, что тепловой нагрев резко увеличи- 
вает чувствительность клеток к разрушающему действию ионизиру- 
ющего излучения за счет нескольких факторов. Известно, что 
поражающее действие ионизирующего излучения на живую клетку 
проявляется наиболее сильно, когда она находится в стадии деления 
(митоза), которая составляет лишь малую (10 процентов) долю 
времени в жизненном цикле клетки. Нагрев клетки до 39—40 
градусов резко ускоряет ее митогенетическую активность , увели- 
чивая тем самым время нахождения клетки в состоянии митоза и 
вероятность ее поражения ионизирующим излучением. При более 
высоких температурах (41—42 градусов) начинается процесс теп- 
лового разрушения внутриклеточных мембран, тем более активный, 
чем выше температура. Изложенный механизм продолжает уточ- 
няться при дальнейших экспериментальных и клинических иссле- 
дованиях. 

Ранее в клинических процедурах применялся метод нагрева до 
41—42 градусов всего тела человека от наружного теплоносителя, 
наилучшим из которых оказалась вода. Наиболее современное 
воплощение этот метод нашел в установках, предложенных 
Н.Н.Александровым, в которых нагрев осуществлялся в струйной 
ванне. Однако нагрев водой имеет два принципиальных недостатка. 
Прежде всего физическая природа такого способа нагревания обус- 
лавливает градиент температур, при котором наибольшая темпера- 
тура должна быть на кожном покрове человека. Это приводит к 
большим перегрузкам сердечно-сосудистой системы, что далеко не 
всегда допустимо. Вторым недостатком является невозможность 
локализации области высоких температур только на опухоли и 
исключения нагрева таких жизненно важных органов, как сердце, 
печень и др. 

Обсудив все эти неудобства нагрева водой, я предложил 
Н.Н.Александрову применить для гипертермии опухолей злектро- 
магнитное поле сверхвысоких частот. Такой нагрев исключает все 
недостатки, присущие нагреву водой: СВЧ-нагрев осуществляется 
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не за счет теплопроводности от наружных тканей внутрь, а за счет 
объемного нагрева непосредственно опухоли внутри тела человека, 
в которой поглощается энергия внешнего высокочастотного источ- 
ника. Такой направленный локальный нагрев опухолей может 
осуществляться с помощью специальных антенн-излучателей. 
Н.Н.Александров согласился с этими предложениями. 

Разработку соответствующей гипертермической аппаратуры в 
нашем институте возглавил Э.А.Гельвич. Уже в 1968 году в Минс- 
ком институте онкологии под руководством Н.Н.Александрова 
начались первые эксперименты на собаках с аппаратом, созданным 
в НИИ “Исток” (частота генерации 2450 мегагерц). 

Прямое перенесение методов и аппаратуры, применяемых в 
физиотерапии, в онкологию оказалось невозможным по ряду обсто- 
ятельств, важнейшим из которых является то, что в физиотерапии 
нагрев осуществляется до комфортных температур, далеких от 
предельно допустимых для живой ткани, тогда как в онкологии 
нагрев должен осуществляться до температур, близких к границе 
денатурации белка, причем эта температура должна поддерживать- 
ся достаточно длительное время (порядка 1 — 2 часов) с достаточно 
большой точностью (не хуже 0,5 градусов), чтобы не вызвать, с 
одной стороны, ускорения роста опухоли, возникающего при 39 — 40 
градусах, а с другой — денатурации белка здоровых тканей, 
окружающих опухоль. Эта принципиальная особенность СВЧ-на- 
грева получила название “СВЧ-гипертермия”. 

Гипертермия потребовала создания совершенно нового класса 
установок — генераторов электромагнитных колебаний с автомати- 
ческим поддержанием температуры в нужных пределах. Для при- 
менения в медицине международным соглашением разрешены сле- 
дующие частоты электромагнитных колебаний: 2450; 915; 433,92; 
46,68; 13,56 мегагерц. Чем меньше частота излучаемых колебаний 
(или чем больше длина волны), тем на большей глубине можно 
прогревать ткани. Глубины прогрева на указанных частотах соот- 
ветственно меняются от 2—3 до 10—15 сантиметров. 

Значительную роль в создании гипертермического аппарата 
играет разработка специализированных излучателей. В зависимос- 
ти от излучаемой частоты и удобства пользования создано много 
типов излучателей. Для СВЧ-гипертермии на более высоких часто- 
тах разработаны рупорные излучатели, у которых отсутствуют 
боковые лепестки диаграммы направленности. Это позволяет избе- 
гать “горячих пятен” вне зоны нагрева. На наиболее низких часто- 
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тах антенны выполняются в виде полосковых излучателей. Эти 
излучатели имеют такое устройство, что контакт с нагреваемыми 
участками тела обеспечивает эластичная латексная мембрана, за 
которой циркулирует вода. С помощью полосковых излучателей 
созданы оригинальные гибкие излучатели, позволяющие охваты- 
вать округлые части тела. Создано и много других специализиро- 
ванных излучателей (Д.Н.Калмыков, Э.А.Гельвич, В.Н.Мазохин). 

Для таких заболеваний, как рак пищевода, рак прямой кишки, 
и других, созданы внутриполостные излучатели, вводимые внутрь 
организма. 


В настоящее время методы электромагнитной гипертермии, 
впервые предложенные в СССР, широко применяются во многих 
странах мира. В России в ГНПП “Исток” разработаны три типа 
гипертермических установок промышленного образца: “Яхта-3" 
(915 мегагерц), ”Яхта-4м" (433 мегагерц) и “Яхта-5" (13,56 мега- 
герц) (Э.А.Гельвич, В.Н.Мазохин). Первые две предназначены для 
локальной гипертермии злокачественных опухолей, последняя — 
для общей электромагнитной гипертермии. Клиническая практика 
подтвердила значительные преимущества общего электромагнитно- 
го нагрева при генерализованных формах заболевания перед извес- 
тными в мировой практике другими методами и лечебной аппара- 
турой для общей гипертермии. 


В ходе клинических исследований установок для локальной 
гипертермии были выявлены возможности применения их для 
лечения неонкологических заболеваний: воспаления легких, пиело- 
нефритов, доброкачественных заболеваний предстательной железы 
и ряда других. 


В последние годы регулярно во многих странах проводятся 
международные конференции по проблемам электромагнитной те- 
рапии онкологических заболеваний и совершенствования аппарату- 
ры для этих целей. Сотрудники “Истока” Э.А.Гельвич и В.Н.Ма- 
зохин принимают активное участие в этих конференциях. За по- 
следние З года нами вместе с сотрудниками кафедры детской 
хирургии института им.Филатова, возглавляемой академиком 
РАМН Ю.Ф.Исаковым, была разработана технология лечения 
сосудистых заболеваний у новорожденных и детей младшего воз- 
раста. Применяя электромагнитные колебания СВЧ-диапазона и 
излучатели специальных форм, удалось усовершенствовать метод 
криогенной деструкции патологической ткани, применить их самос- 


84 


Воспоминания 


тоятельно для локальной гипертермии обширных и глубинных 
гемангиом. 

Сочетанное применение электромагнитного поля СВЧ и кри- 
огенного воздействия на гемангиому привело к положительным 
результатам: промораживание ткани гемангиом проявилось на зна- 
чительно большей глубине. Это, по-видимому, объясняется тем, что 
при воздействии на гемангиому полем СВЧ вначале происходит 
увеличение количества свободной воды за счет уменьшения связан- 
ной воды в клетках, а затем при охлаждении криогенными темпе- 
ратурами вода замерзает, нарушая всю клеточную сосудистую ткань 
гемангиомы, и гемангиома погибает. 

Был отработан еще один прием борьбы с гемангиомами при 
помощи СВЧ-зонда, вводимого в сосуд, питающий кровью геман- 
гиому. В этом сосуде на выходе в гемангиому в поле СВЧ кровь 
коагулировалась, образуя таким образом тромб, препятствующий 
поступлению крови в сосуды гемангиомы. Этот метод можно ис- 
пользовать только при очень тщательном ангиографическом конт- 
роле врачом высокой квалификации. 

За комплекс технологических методов лечения сосудистых за- 
болеваний у детей в 1996 году была получена премия правительства 
Российской Федерации. В коллектив авторов от “Истока” вошли 


Э.А.Гельвич, В.Н.Мазохин и я. Коллектив врачей возглавил ака- 
демик АМН России Ю.Ф.Исаков. 


Миллиметровые электромагнитные колебания 
и особенности их применения 


К = уже было сказано ранее, освоением ММ-волн мы начали 
заниматься в НИИ “Исток” еще в 50-х годах. К 1965 году были 
созданы кроме других ММ-приборов лампы обратной волны, гене- 
рирующие ММ- и СбММ-колебания в широком диапазоне частот и 
имеющие электрическую перестройку частоты. Известно, что элек- 
тромагнитные колебания этого участка спектра активно поглощают- 
ся атмосферой, особенно парами воды. Поэтому все живое на Земле 
не подвержено воздействию энергии этого диапазона и соответствен- 
но не адаптировано к такому виду излучений. 

Было высказано предположение о возможности специфического 
действия электромагнитного излучения ММ-диапазона волн на 
биологические структуры и организмы (Н.Д.Девятков, М.Б.Го- 
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лант) и решено открыть в “Истоке” новое научно-техническое 
направление по изучению взаимодействий ММ-волн с биологичес- 
кими объектами. Для всестороннего изучения этих взаимодействий 
были привлечены различные организации физического, биологи- 
ческого, медицинского, биохимического профилей. Перед “Исто- 
ком” была поставлена задача создания удобного для проведения 
работ оборудования: испытательных стендов, волномеров, измери- 
телей мощности и др. Общее руководство всеми исследованиями 
возглавил я. 

Хотелось бы вспомнить самые первые эффекты, которые были 
обнаружены при взаимодействии низкоинтенсивного электромаг- 
нитного излучения мм-диапазона длин волн с простейшими биоло- 
гическими объектами. 

Этот раздел своих воспоминаний я пишу в декабре 1996 года, 
находясь на обследовании в академической больнице, и у меня под 
рукой нет никаких печатных материалов и отчетов, посвященных 
этим вопросам, так что буду ориентироваться только на свою 
память. 

Итак, при работе сотрудников с лампами обратной волны мм- 
диапазона, от которых значительная часть излучений шла в откры- 
тое пространство лаборатории, было замечено, что воздушная среда 
меняет свою микрофлору. Происходит некоторая стерилизация. 
Специальные измерения показали, что, например, наблюдается 
уменьшение числа стафилококков. На основе этих наблюдений 
хотели даже сконструировать аппаратуру, в которой воздух, заби- 
раемый специальной воздуходувкой, продувался бы через замкну- 
тый контур с электромагнитным полем ММ-диапазона. Но потом 
был предложен значительно более эффективный способ очистки 
воздуха, в том числе и от микробной флоры. Воздух продувался 
воздуходувкой через камеру со специальными фильтрами Петряно- 
ва и очищался от самых мельчайших пылинок, а так как вся 
микробная флора располагается на пыли, то происходила очистка 
и от микробов. На основе этого принципа в дальнейшем были 
созданы сверхчистые операционные и перевязочные (А.В.Морозов, 
М.В.Гольц) с большой кратностью обмена воздуха. 

Замечательный эффект уменьшения жизнедеятельности и даже 
гибели некоторых микробов в электромагнитном поле ММ-диапа- 
зона длин волн вызвал постановку целого ряда исследований: при 
каких дискретных длинах волн и при каких условиях экспозиции 
и мощности это наблюдается. В Химико-фармацевтическом инсти- 
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туте в Ленинграде на кафедре профессора С.Е.Манойлова было 
квалифицированно поставлено исследование на разных микробах, 
и наиболее яркая картина была получена на стафилококках. Были 
найдены условия и режимы облучения низкоэнергетическими коле- 
баниями, при которых наблюдалась гибель микробов или значи- 
тельная потеря их жизнедеятельности. 

На основе этих результатов были поставлены работы в Инсти- 
туте им. Пастера (Ленинград) по изучению возможности создания 
живой вакцины от дифтерита за счет подавления жизнедеятельнос- 
ти соответствующих микробов. Работа вместе с нами велась очень 
интенсивно, уже были получены первые положительные результаты 
по созданию активной вакцины, сохраняющей свои свойства во 
многих поколениях. Но, к сожалению, по указанию высшего меди- 
цинского начальства работы были закрыты — было заявлено, что 
с дифтеритом у нас в СССР покончено и нечего этим заниматься 
— нет больше такой болезни. Жизнь показала, что очень опасно 
делать такие заключения. Примерно через 10 лет дифтерит возник 
в нашей стране с новой силой. 

В Химико-фармацевтическом институте под руководством 
профессора С.Е.Манойлова были начаты работы микробиологичес- 
кого характера с применением миллиметровых излучений (ММ-из- 
лучений) малых интенсивностей по борьбе с газовой гангреной, но, 
к сожалению, эти работы тоже были прекращены по причинам, к 
науке не имеющим никакого отношения. 

Я считаю, что возможности дискретных частот ММ-диапазона 
волн подавлять жизнедеятельность микроорганизмов уделялось 
недостаточно внимания и вопрос о создании живых вакцин, пре- 
дупреждающих различные заболевания, еще может возникнуть. 

Интересные работы в области мутагенных свойств ММ-волн на 
микробе “палочка чудесной крови” были проведены В.Ф.Кондрать- 
евой в Ленинграде. Были подобраны длина волны и режим воздей- 
ствия, в результате чего “палочка чудесной крови” потеряла свой 
яркий красный цвет и стала чуть розоватой. Такой цвет не менялся 
почти до 20-го поколения микробов. Это говорит о том, что мута- 
генный фактор очень мягкого электромагнитного излучения ММ- 
диапазона волн существует и может быть использован для облуче- 
ния биообъекта при подборе соответствующей длины волны, мощ- 
ности и экспозиции. 

Весьма интересный и очень сложный эксперимент был проведен 
в лаборатории ВОНЦ (Всесоюзного онкологического научного цен- 
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тра) под руководством А.З.Смолянской и Э.А.Гельвича. Облуча- 
лась суспензия, содержащая кишечные палочки. Облучение прово- 
дилось ЛОВ с медленно изменяемой длиной волны в широком 
диапазоне частот ММ-излучения. Эффект воздействия фиксировал- 
ся по синтезу колицина в некоторых очень узких полосах частот во 
всем спектре используемых длин волн. Как известно, кишечные 
палочки в момент потери своей жизнедеятельности производят в 
окружающую среду колицин. Эксперимент подтвердил частотную 
зависимость воздействия облучения по происходящему биологичес- 
кому эффекту. 

В Ленинградском институте ферментов и сыворотки были исс- 
ледованы свойства некоторых ферментов, которые при хранении 
ухудшались. При определенных длинах волн ММ-диапазона и 
длительности облучения ферментативные свойства восстанавлива- 
лись. 

Было проведено много работ в разных организациях по иссле- 
дованию стимулирующего эффекта роста колоний микробов дрож- 
жевых и грибных культур. Общее во всех исследованиях — подбор 
“активной” частоты, экспозиции облучения и, естественно, чистота 
проведения самого эксперимента. 

На одной из кафедр Ленинградского электротехнического инс- 
титута им. В.И.Ульянова была сконструирована установка с бино- 
кулярным микроскопом. В обоих полях зрения наблюдался рост 
колоний, находящихся в совершенно одинаковых условиях и поме- 
щенных в отрезки волноводов. Через один из образцов пропускался 
поток мощности при строго измеренной длине волны и интенсив- 
ности, а другой использовался для контроля. Оба образца находи- 
лись в равноценных условиях. Одновременно в течение нескольких 
часов можно было наблюдать за ростом колоний облучаемого 
материала, фотографировать получаемый результат и наблюдать во 
втором канале, где материал не облучался и тоже фотографировал- 
ся. Результат получился уникальный: испытуемый материал дал за 
время наблюдений быстрый рост колоний при их непрерывном 
облучении ММ-волнами. В канале сравнения, где материал не 
облучался, наблюдался обычный рост колоний 

Наступил конец рабочего дня, вся установка была помещена в 
холодильник. Утром, когда установку достали из холодильника, то 
убедились, что колонии канала сравнения практически не измени- 
лись, но зато в испытательном канале все поле зрения было покрыто 
разросшейся колонией. Можно сделать вывод, что облученный 
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материал получил такой “жизненный импульс”, что даже в охлаж- 
денной среде продолжалось активное размножение клеток. 

Кроме упомянутых выше, известно много работ, посвященных 
изучению воздействия электромагнитных колебаний ММ-диапазо- 
на волн при нетепловых уровнях мощности на простейшие биоло- 
гические объекты и структуры — клетки, микробы, дрожжевые 
культуры, семена растений и др. Не будем подробно останавливать- 
ся на этих работах, приведем еще несколько примеров. 

В ИРЭ РАН совместно с МГУ (О.В.Бецкий, А.Х.Тамбиев, 
Н.Н.Кирикова и другие) было исследовано воздействие мм-волн на 
промышленно важные водоросли, содержащие большое количество 
белка (спирулина). Цель работы состояла в увеличении роста 
биомассы водорослей под воздействием электромагнитных стиму- 
ляторов. Было показано, что при воздействии некоторых длин волн 
мм-диапазона при нетепловых уровнях мощности существенно уси- 
ливается рост биомасс (до 250 процентов), при обычных химичес- 
ких стимуляторах роста это значение составляет 20 — 40 процентов. 
Кроме того, показано, что после стимуляции ММ-волнами в куль- 
туральную жидкость выделяется большее количество различных 
биологических веществ, в том числе лечебных (аминокислоты, 
витамины и др.). Разработка указанных выше методов облучения 
спирулины может иметь значительный промышленный эффект. 

Влияние ММ-волн на свойства дрожжей исследовалось как в 
лаборатории, так и в производственных условиях на Московском 
экспериментальном пивоваренном заводе. На основе большого чис- 
ла экспериментов по подбору наиболее активного участка спектра 
ММ-диапазона и длительности облучения дрожжевых культур 
была установлена возможность сокращения длительности брожения 
при усилении бродильной активности дрожжей (А.К.Брюхова, 
В.С.Исаева, Н.Н.Раттель), что привело к сокращению времени 
производственного процесса и улучшению качества пива. 

В работах Симферопольского университета показано, что воз- 
действие ММ-излучения на бобовые (фасоль, горох) значительно 
увеличивает всхожесть предварительно увлажненных семян и уско- 
ряет рост культур по сравнению с контрольными необлученными 
семенами. У фасоли цветение и образование стручков наступали 
на несколько недель раньше. Значительный комплекс работ по 
воздействию ММ-волн на животных был проведен под руководс- 
твом Л.А.Севастьяновой и М.Б.Голанта во Всесоюзном онкологи- 
ческом центре. Были проведены исследования влияния ММ-излу- 
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чения на костный мозг мышей. Животные облучались на длине 
волны 7,1 миллиметра и после этого подвергались . облучению 
рентгеновскими лучами. Несмотря на то, что ММ-волны поглоща- 
ются в поверхностном слое кожи животных на глубине примерно 
0,2—0,3 миллиметра, было обнаружено уменьшение количества 
пораженных рентгеновским излучением клеток костного мозга. 
Аналогичное явление было обнаружено при предварительном облу- 
чении животных ММ-полем перед введением в их организм токсич- 
ных противоопухолевых химиотерапевтических препаратов, также 
вызывающих разрушение клеток костного мозга. Таким образом, 
наблюдалось защитное свойство электромагнитного поля ММ-ди- 
апазона. Оптимальное значение плотности потока мощности, при 
которой возможно наблюдать защитное действие ММ-волн на 
костный мозг животных, не превышало 10 милливатт на 
квадратный сантиметр. Таким образом, ММ-облучение может об- 
ладать протекторным свойством при радиационных воздействиях и 
на человека. 

Одна из важных особенностей действия ММ-излучения заклю- 
чается в его опосредованном характере. Например, в экспериментах 
на животных были обнаружены участки поверхности тела, облуче- 
ние которых приводит к положительному эффекту, фиксируемому 
в другом участке тела на значительном расстоянии от места облу- 
чения. Аналогичная ситуация и при облучении различных участков 
поверхности тела человека. Это обстоятельство с учетом сильного 
затухания ММ-излучения в поверхностном слое кожного покрова 
дает основание предположить существование приемников излуче- 
ния в кожном покрове. Общепринятого объяснения механизма 
воздействия ММ-излучения на живые организмы пока еще нет, но 
есть ряд гипотез как отечественных, так и зарубежных ученых. Из 
большого числа работ, посвященных этому вопросу, можно заклю- 
чить, что при тех малых уровнях мощности, которые применяются, 
воздействие является не энергетическим, а информационным. Это 
подтверждается и тем, что эффект воздействия имеет частотно-за- 
висимый характер, наблюдается пороговое значение воздейству- 
ющей мощности, зависимость биологического эффекта от мощности 
при некоторых значениях ее имеет плоскую часть, есть некоторые 
другие характерные признаки информационного воздействия. 


Облучение ММ-волнами имеет в общем сложный механизм 
воздействия, корректирующий отклонения собственной управля- 
ющей системы человека от нормы. При этом восстанавливается 
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гомеостаз, нормализуется иммунная система, регенерируются нару- 
шенные ткани, улучшаются кроветворная система костного мозга, 
обменные процессы и др. 


Миллиметровая терапия 


су осте многочисленных экспериментальных исследований нача- 

лось применение низкоинтенсивных колебаний ММ-диапазона 
в клинических условиях. Одними из первых применили ММ- 
излучение в клинике И.С.Черасов и В.А.Недзведский в Одесском 
медицинском институте и в Морском госпитале. Они получили 
авторское свидетельство “Способ лечения поврежденных биологи- 
ческих тканей” с приоритетом от 12 октября 1977 года. Ими были 
разработаны методики лечения язвенных образований на глазах, а 
также широко распространенной болезни моряков — язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки. 

В дальнейшем большая работа по совершенствованию методик 
лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
была проведена М.В.Пославским в московской больнице №6 на 
базовой кафедре 2-го Московского медицинского института. В 
основном для лечения применялись колебания с длиной волны 7,1 и 
5,6 миллиметров. В 1989 году были утверждены методические 
рекомендации Минздрава РСФСР, разработанные под руководс- 
твом М.В.Пославского и М.Б.Голанта “Применение электромагнит- 
ных волн ММ-диапазона для лечения и профилактики язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки”. 

В НПО “Исток” к этому времени были разработаны и освоены 
в серийном выпуске генераторные устройства типа “Явь” на длине 
волн 7,1 и 5,6 миллиметров. Медицинские устройства “Явь” полу- 
чили разрешение Минздрава СССР на серийное производство и 
клиническое применение. Это дало возможность использовать ап- 
параты “Явь” во многих медицинских организациях для исследо- 
вания применения ММ-волн как лечебного фактора. К настоящему 
времени число медицинских учреждений только в России, в кото- 
рых применяется ММ-терапия, превышает 1000. Число болезней, в 
лечении которых успешно используются ММ-волны, более 30. 

Миллиметровые волны применяются как в качестве монотера- 
певтического средства, так и в сочетании с другими методами 
лечения. К пионерским работам по применению ММ-волн в онко- 
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логии следует отнести работы, проводившиеся в Московском науч- 
но-исследовательском онкологическом институте им. Герцена под 
руководством профессора С.Д.Плетнева. Созданная методика лече- 
ния рака молочной железы на основе полихимиотерапии в сочета- 
нии с воздействием ММ-излучения позволяет проводить полный 
курс лечения без дополнительного применения цитостатиков, пере- 
ливания лейкомассы и т.д. Положительный результат был получен 
у больных меланомой кожи. После хирургического удаления мела- 
номы воздействие ММ-излучения предупреждает развитие рециди- 
вов и возникновение метастазов. Это можно объяснить активизаци- 
ей иммунной системы, которая в подобных случаях способствует 
усилению естественной противораковой защиты организма 
_ (С.Д.Плетнев). В результате большого цикла исследований к ана- 

логичным выводам пришли и одесские врачи В.Н.Запорожан и 
О.Р.Хаит. Кроме онкологии большой статистический материал о 
применении ММ-терапии накоплен в ряде организаций в области 
гастроэнтерологии, гинекологии, сердечно-сосудистых заболева- 
ний, при снятии болевых синдромов, в урологии, стоматологии, 
дерматологии, фтизиатрии. 

Для расширения фронта исследований в области изучения 
механизмов действия ММ-излучений на организмы, а также расши- 
рения возможности клинических исследований Президиумом Ака- 
демии наук СССР в 1988 году был создан временный научный 
коллектив (ВНК) “КВЧ” с финансированием по госбюджету АН. 
Руководителем ВНК “КВЧ” был назначен доктор физико-матема- 
тических наук О.В.Бецкий. На меня были возложены обязанности 
научного руководителя. ВНК успешно работал, в него вошли 
многие видные ученые в области электроники, физики, биофизики 
и медицины. В результате 3-летней работы были предложены три 
гипотезы, объясняющие процесс взаимодействия электромагнитно- 
го поля с биологическими объектами, усовершенствована терапев- 
тическая аппаратура для ММ-излучений, разработаны и утвержде- 
ны несколько методик лечения ряда заболеваний. 

При ВНК “КВЧ” систематически работал научный семинар. 
Проводились научные конференции, труды конференций издава- 
лись в виде сборников под моей редакцией, кроме того, сотрудни- 
ками ВНК был написан ряд статей в различные журналы. По 
окончании работы ВНК “КВЧ” (он был создан на 3 года) в 
Президиум АН СССР был представлен отчет, получивший высокую 
оценку. 
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Для продолжения работ, проводившихся ВНК “КВЧ”, была 
создана самостоятельная организация — Медико-техническая ассо- 
циация “КВЧ”. Она занимается пропагандой метода КВЧ-терапии, 
привлечением новых медицинских организаций для внедрения это- 
го метода в различных областях медицины, выполняет заказы на 
создание кабинетов КВЧ-терапии в клиниках. Для расширения 
внимания к этому новому направлению в медицине ассоциацией 
организуются кроме московских выездные сессии с докладами 
членов ассоциации. Такие совещания были проведены в Санкт-Пе- 
тербурге в Военно-медицинской академии, в Ялте на базе Симфе- 
ропольского университета, в Вильнюсе на базе Физического инсти- 
тута, в Киеве на базе НИИ “Орион”. В Звенигороде на базе 
пансионата РАН “Звенигородский” регулярно, раз в 3 года, прово- 
дятся широкие научные симпозиумы “Миллиметровые волны в 
медицине и биологии”. Два симпозиума были проведены с между- 
народным участием, один в Москве в гостинице “Узкое”, другой в 
пансионате “Звенигородский”. В 1997 году в апреле проведен 11-й 
российский симпозиум с международным участием “Миллиметро- 
вые волны в медицине и биологии”. В сообщении о симпозиуме 
сказано, что он приурочен к “90-летию основоположника мм-тера- 
пии академика Девяткова”. 

В 1992 году Медико-технической ассоциацией был начат выпуск 
журнала “Миллиметровые волны в биологии и медицине”. Главный 
редактор журнала — руководитель ассоциации О.В.Бецкий, пред- 
седатель редакционного совета я. Журнал выходит 2 раза в год. В 
нем помещаются научно-теоретические, практические статьи и крат- 
кие сообщения. Журнал пользуется большой популярностью у 
врачей и ученых, интересующихся проблемой применения ММ- 
волн в биологии и медицине. 

В связи с вышедшим в Российской Федерации законом о 
переименовании всех научно-технических ассоциаций в акционер- 
ные общества Медико-техническая ассоциация “КВЧ” была в 1996 
году переоформлена и получила название “Акционерное общество 
закрытого типа МТА КВЧ”. Задачи и функции акционерного 
общества остались прежними. При нем продолжают работать курсы 
для врачей по методам КВЧ-терапии. Врачи, окончившие курсы, 
получают диплом. 

Так как конструкторско-технологической базы у акционерного 
общества нет, то привлекаются сторонние организации, в которых 
совместными усилиями с сотрудниками АО “МТА КВЧ” разраба- 
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тывается новая, более совершенная аппаратура для миллиметровой 
терапии. К сожалению, в “Истоке” работы по дальнейшему изуче- 
нию действия мм-волн на биологические объекты, а также по 
совершенствованию терапевтической аппаратуры ММ-диапазона 
почти совсем прекратились из-за общего тяжелого экономического 
положения в стране и отсутствия финансирования этих работ из 
средств государственного бюджета. 


ИРЭ РАН 


В 1953 году в Москве был организован Институт радиотехники и 

электроники АН СССР, а через несколько лет — его филиал в 
городе Фрязино. Первым директором-организатором был назначен 
академик А.И.Берг. В разработке будущей тематики института и 
его структуры активное участие принимали академики В.А.Котель- 
ников, А.Н.Щукин, Б.А.Введенский, члены-корреспонденты 
Н.Д.Девятков, Ю.Б.Кобзарев, Д.В.Зернов, А.А.Пистолькорс. В 
дальнейшем все они были членами ученого совета ИРЭ. В скором 
времени в связи с огромной загрузкой на высших государственных 
должностях (зам. министра обороны и др.) А.И.Берг попросил 
Президиум АН СССР освободить его от обязанностей директора 
ИРЭ и назначить директором В.А.Котельникова. 

В.А.Котельников проработал директором ИРЭ более 40 лет. 
После его ухода директором был избран академик Ю.В.Гуляев, а 
В.А.Котельников остался почетным директором. Одновременно с 
директорством в ИРЭ В.А.Котельников занимал высокий пост 
первого вице-президента АН СССР. В настоящее время он является 
советником Президиума РАН, но связи с ИРЭ не теряет, в частнос- 
ти, все заседания ученого совета ИРЭ проводит он как почетный 
директор института. 

Я работаю в ИРЭ с самого начала его организации, но так как 
моя основная работа была в НИИ “Исток”, в должности зам. 
директора по научной работе, то в ИРЭ в качестве заведующего 
отделом СВЧ-электроники (16-й отдел) я мог работать, по законам 
того времени только по совместительству, на общественных нача- 
лах. В отделе СВЧ-электроники было организовано несколько 
лабораторий. Общей направленностью работ отдела было изучение 
процессов взаимодействия электронных потоков с электромагнит- 
ными полями, создаваемыми различными электродинамическими 
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системами в приборах О-типа; создание оригинальных приборов 
СВЧ; изучение плазмы и использование плазменно-электронной 
фокусировки при создании электронных лучей; изучение плазмен- 
ных образований в разреженной среде; изучение электронно-опти- 
ческих систем; создание оригинальных электронных пушек и мощ- 
ных электровакуумных приборов на их основе; изучение шумовых 
свойств плазменных и электронных приборов СВЧ, создание СВЧ- 
шумотронов; теоретическое изучение хаотических процессов в элек- 
тромагнитных полях. 

Во Фрязинском филиале развивались технологические работы 
по обеспечению создания различных СВЧ-приборов. Разрабатыва- 
лись приборы типа “оротрон” и др. В дальнейшем во Фрязинском 
филиале была создана лаборатория по изучению взаимодействия 
электромагнитных полей мм-диапазона с биологическими объекта- 
ми. Заведующим этой лабораторией был назначен О.В.Бецкий. 

Моим ближайшим помощником и заместителем по отделу был 
с самого начала организации института Зарем Сергеевич Чернов. 

Я заведовал отделом около 40 лет. Затем, по решению Прези- 
диума АН я был зачислен в штат ИРЭ советником дирекции. 
Заведующим отделом был избран В.Я.Кислов, заведующий одной 
из лабораторий нашего 16-го отдела во Фрязинском филиале ИРЭ. 
В отдел входили три лаборатории Московской части ИРЭ и три 
лаборатории Фрязинского филиала ИРЭ. Сравнительно недавно в 
Московской части создана еще одна лабораториия, в которой 
развиваются работы в области наноэлектроники. Моя связь с 
отделом всегда была очень крепкой. Все вопросы, возникающие в 
отделе и имеющие принципиальное значение, мы обсуждаем вместе. 
Кроме того, я являюсь научным руководителем одной из работ, 
выполняемых по гранту Российского фонда фундаментальных ис- 
следований РАН. Моим заместителем по этой работе является 
В.Я.Кислов. Работа заключается в исследовании возможности 
компьютеризации восточных методов диагностики состояния мери- 
дианов человека, в частности метода Накатани, по физическому 
состоянию точек акупунктуры и отображению этих состояний на 
экране компьютера в виде диаграмм Риодораку и в виде таблиц. 
Вторая часть работы состоит в применении ММ-излучений для 
коррекции отклонений в диаграмме Риодораку от нормы путем 
облучения определенных зон на теле человека. 
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И заключительная часть работы — создание комплекса аппара- 
туры для диагностики состояния организма человека и лечения 
методом КВЧ-терапии. 

Лечебно-диагностический комплекс “Шарм” создан, прошел 
клинические испытания и в 1996 году утвержден Минздравом 
России для серийного производства и клинических применений. 
Нужно отметить большую работу, проведенную Владимиром Яков- 
левичем Кисловым лично, накопившим огромный статистический 
материал, исследуя этим методом самого себя и проводя в необхо- 
димых случаях корректировку своего организма ММ-волнами. 

В ИРЭ я являюсь членом ученого совета и председателем совета 
по защите докторских и кандидатских диссертаций. 


Педагог ическая деятельность 


М оя педагогическая деятельность началась еще во время Великой 

Отечественной войны в 1943 году. В Москве были организова- 
ны курсы повышения квалификации морских офицеров. Они отко- 
мандировывались из войсковых частей на несколько месяцев на 
учебу. Я читал курс лекций по электронным приборам, применя- 
емым в радиолокационной аппаратуре. Затем с 1944 году я начал 
читать курс лекций по специальным электровакуумным приборам 
в Московском энергетическом институте на кафедре электронных 
приборов. Читал я его несколько лет студентам последнего курса. 
Основным содержанием лекций были приборы сверхвысоких час- 
тот. Помню, что когда я был в Германии, то в 1946 и 1947 годах я 
прилетал оттуда и на весеннем семестре читал ускоренный курс, так 
как не мог долго задерживаться в Москве. Лекции были каждый 
день по 4 часа с одним перерывом. Приходил на лекции в форме 
майора — другого костюма у меня в Москве не было. Насколько я 
помню, вернувшись из Берлина в мае 1948 года, я уже этого курса 
больше не читал. Передал его И.В.Лебедеву, у которого в военные 
годы я был консультантом по дипломному проекту. Но все-таки на 
кафедре работать я остался по совместительству и начал читать курс 
специальной технологии СВЧ электронных приборов. Читал я 
лекции несколько лет до запрещения законом (правительство СССР 
запретило работающим в научно-исследовательских институтах ра- 
ботать по совместительству в вузах). Такой “дикий” закон просу- 
ществовал недолго, и его отменили. 
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Тогда я начал работать по совместительству заведующим кафед- 
рой эмиссионной и квантовой электроники в Московском физико- 
техническом институте (Физтех в городе Долгопрудном). Это было 
уже в 60-х годах. Когда я кончил свою деятельность заведующего 
кафедрой, не помню, но это были уже, наверное, 70-е годы. Езда в 
Долгопрудный из Фрязино отнимала много времени и, учитывая, 
что у меня значительно возросли научно-общественные обязанности 
(о которых я напишу дальше), требовавшие поездок в Москву, мне 
стало трудно все совмещать и пришлось расстаться с Физтехом. 


50 лет ГНПП “Исток” и мой переход 
на должность советника 


В 1993 году в августе бъл отмечен 50-летний юбилей Государс- 

твенного научно-производственного предприятия Исток”. Нуж- 
но сказать, что за 50 лет существования НИИ-160, созданный в 190 
году, несколько раз поменял свое название. Это было связано 5 
меняющимися условиями секретности и другими не совсем онар 
ными указаниями высшего начальства. При организации институт 
имел название “научно-исследовательский институт №160" (НИИ- 
160), затем через несколько лет он был переименован в НИИ 
электронной техники и НИИ п/я 17, следующее название НИИ 
"Исток". Затем НИИ был преобразован в НПО “Исток”, что 
расшифровывалось как “Научно-производственное объединение 
”Исток". Последнее название, которое он сейчас носит: Государс- 
твенное научно-производственное предприятие “Исток (ГНПП 
“Исток”). 

В день юбилея было торжественное собрание в Доме культуры 
города Фрязино, на котором кроме сотрудников Истока' было 
много приезжих из родственных предприятий и предприятий-заказ- 
чиков, с которыми у нас поддерживались тесные связи и содружес- 
тво. Я сделал доклад об истории развития Истока . Было много 
выступлений, поздравлений с юбилейной датой и положительной 
оценкой работ, выполненных для оборонных предприятий и народ- 
ного хозяйства страны. На территории предприятия была орга- 
низована выставка по всем направлениям, разрабатываемым в 
“Истоке”. 

Ко дню юбилея начальником научно-информационного отдела 
И.С. Фельдблюмом была написана и издана типографским способом 
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очень хорошая, на мой взгляд, книга “Научно-техническая биогра- 
фия об “Истоке” — 1943—1993”. В ней приведены краткие 
сведения об “Истоке”, о различных направлениях разработок, 
приведено много фамилий основных разработчиков и другие мате- 
риалы. Одну выдержку из текста книги я приведу дословно: “В 
течение полувека в ХХ столетии "Исток" выполнял роль центра 
СВЧ-электроники страны, координировал стратегию развития этой 
важной и сложной области электронной техники". 

Под руководством “Истока” работали координационный совет 
и совет главных конструкторов, которые определяли приоритетные 
научно-технические направления, осуществляли долгосрочное пла- 
нирование, возглавляли составление аппаратурно-ориентирован- 
ных и комплексно-целевых программ. 

В ученом совете “Истока” защищено 422 диссертации, из них 
45 докторских; 44 сотрудника “Истока” были удостоены звания 
лауреата Ленинской премии, 54 — Лауреата Государственной пре- 
мии. Специалистами “Истока” написано 55 монографий, получено 
свыше трех тысяч авторских свидетельств на изобретения. Заслуги 
“Истока” перед отечественной электроникой отмечены орденами 
Ленина и Трудового Красного Знамени. 

“Исток” свыше 40 лет издает журнал “СВЧ-техника”, на стра- 
ницах которого опубликованы все значительные работы в этой 
области. “СВЧ-техника” — единственное в стране специализиро- 
ванное по тематике издание. Доклады ученых и инженеров “Исто- 
ка” на всероссийских и международных конференциях, симпози- 
умах и семинарах, экспозиции на самых престижных выставках 
неизменно вызывают большой интерес. Информационные матери- 
алы “Истока” (обзоры, бюллетени “Новости СВЧ-техники” и “Сиг- 
нал”, аналитические справки) пользуются большим спросом специ- 
алистов, отмечающих их высокий профессиональный уровень. 

50-летний научно-технический опыт “Истока” дает основания 
для оптимистического взгляда в будущее и вселяет уверенность, что 
и в ХХІ веке “Исток” сохранит завоеванные позиции лидера 
сверхвысокочастотной электроники России. 

В “Истоке” с начала его организации и по настоящее время, 
когда я кончаю писать свои воспоминания (1997), я проработал 54 
года, из них 39 лет был заместителем директора по научной работе. 

В 1987 году 26 сентября вышло постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР №1099 о том, что руководящие научные 
работники, академики и члены-корреспонденты АН СССР, достиг- 
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шие возраста 70 лет, работающие в НИИ АН, могут перейти по 
решению Президиума АН СССР, а для работающих в ПОЛО 
ных НИИ по совместному решению с коллегиеи министерств с 
занимаемых ими научно-организационных должностеи, в частности 
заместителей директоров по научной работе научно-иоследователь- 
ских институтов, на вновь введенную должность советника при 
дирекции. Так как мне было уже к моменту выхода постановления 
больше 70 лет, то с моего согласия вышло совместное решение 
коллегии Министерства электронной промышленности и Президи- 
ума АН СССР от 31 декабря 1987 года, в котором было сказано: 
“Коллегия Министерства электронной промышленности СССР и 
Президиум АН СССР решают: назначить академика РАВ 
Николая Дмитриевича советником по вопросам медицинской элек 
троники при дирекции научно-производственного объединения 
”Исток" Министерства электронной промышленности СССР". 

Была составлена должностная инструкция, утвержденная при- 
казом заместителя министра Ю.А.Козлова, в которой на меня 
возлагались руководство научно-техническим направлением и ком- 
плексом всех работ по медико-биологической тематике, руководство 
изданием сборника “Электроника СВЧ” в и ИНО 
редактора, руководство аспирантурой НПО “Исток”, консультации 
молодых ученых и инженеров по линии совета молодых ученых и 
специалистов, а также руководство проведением конкурсов, конфе- 
ренций, выставок, курирование подготовки работ молодежи на 
премию Ленинского комсомола и др. В мои обязанности также 
входило быть председателем совета №2 по защитам диссертации и 
заместителем председателя совета №1. 

Все эти обязанности я и сейчас выполняю как советник дирек- 


ции “Истока”. 


Научно-общественная работа 


97" Президиуме и отделениях Академии наук работают научные 
советы по различным проблемам. В 50-х годах решением 
Президиума АН был создан научный совет по рию . 
радиотехнике. Председателем Совета был академик А.И.Берг. 

совете было несколько секторов. Председателем сектора электрони- 
ки был я. В дальнейшем этот совет был реорганизован. Вместо него 
было создано несколько самостоятельных советов по научным 
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проблемам, которые раньше в совете были представлены секторами. 
Таким образом, в феврале 1964 года был создан научный совет по 
физической электронике. Председателем совета был назначен 
С.А.Векшинский. После его смерти решением Президиума АН 
СССР от 13 февраля 1975 года председателем совета по проблеме 
физическая электроника был назначен я. Была разработана новая 
структура совета. Отдельные научные направления были представ- 
лены как секции совета: эмиссионная электроника, подсекция эк- 
зоэлектронная эмиссия; электроника СВЧ и корпускулярная опти- 
ка, подсекции сверхпроводниковая электроника СВЧ и электрон- 
ные и ионные оптические системы; биологические эффекты ММ- 
излучения; высокочастотная релятивистская электроника СВЧ; 
твердотельная электроника СВЧ; спинволновые процессы в элект- 
ронике СВЧ; наноэлектроника. 

В составе совета были ученые — представители различных 
республик: России, Украины, Белорусии, Узбекистана, Казахста- 
на, Таджикистана, Армении, Грузии, Литвы, Эстонии, Латвии. 


В президиуме совета были: председатель академик Н .Д.Девят- 
ков, заместители председателя академики Ю.В.Гуляев, А.В.Гапо- 
нов-Грехов, доктор физико-математическихт наук В.Н.Агеев, до- 
ктор технических наук З.С.Чернов, ученый секретарь доктор фи- 
зико-математических наук Б.С.Кульварская. 


В последние годы состав совета и его руководства несколько 
изменился. Вместо Б.С.Кульварской ученым секретарем стал кан- 
дидат технических наук Е.П.Чигин; кроме Е.П.Чигина в научно- 
техническом составе руководства осталась только старший научный 
сотрудник Т.Я.Жванецкая. 


В связи с распадом Советского Союза не все упомянутые выше 
республики, теперь государства СНГ, принимают участие в работе 
совета. На работе в совете по физической электронике я остановился 
более подробно, так как и сейчас продолжаю быть его председателем. 

Другие мои научно-общественные обязанности, которые я вы- 
полнял начиная с 50-х годов, только перечислю. Мне трудно 
вспомнить, когда и сколько времени я выполнял ту или иную 
работу. 


Два срока по 5 лет я был членом бюро отделения общей физики 
и астрономии АН СССР. 


Начиная с 50-х годов я работал в ВАКе — был членом 
экспертной комиссии по радиотехнике и электронике, а также в 
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течение 15 лет был членом пленума ВАК. В общей сложности в 
Высшей аттестационной комиссии я проработал примерно 25 лет. 

Много лет я был членом секции радиоэлектроники Комитета по 
Ленинским и Государственным премиям СССР в области науки и 
техники при Совете Министров СССР. Кроме того, примерно в то 
же время я лет 10 был членом пленума Комитета по Ленинским и 
Государственным премиям СССР. Кончил я там работать в связи с 
расформированием Комитета после распада Советского Союза. 

В 1960 годах я был утвержден членом редакционной коллегии 
“Советской Энциклопедии” по теме “Автоматизация производства 
и промышленная электроника”. В то время председателем научного 
совета “Советской энциклопедии” был академик Б.А.Введенский. 

При Совете Министров СССР был Военно-промышленный 
комитет (ВПК), авнем — научно-технический совет (председатель 
академик А.Н.Щукин). Несколько лет я был членом этого НТС. 

Сохранилось письмо заместителя министра обороны СССР 
генерала Герасимова от 11 ноября 1958 г.: 


“Глубокоуважаемый Николай Дмитриевич! Министерство 
обороны отмечает Вашу активную научную деятельность в 
Междуведомственном научно-техническом совете по радиозлек- 
тронике и выражает Вам глубокую благодарность. Разрешите 
надеяться, что и в дальнейшем Ваше плодотворное участие в 
работе секции МНТС будет способствовать развитию военной 
радиоэлектроники. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в 
Вашей научной деятельности на благо нашей Родины. 

Жму Вашу руку /А.Герасимов/”. 


27 февраля 1974 года я был утвержден членом секции “Полуп- 
роводниковые ионные преобразователи информации” научного со- 
вета по комплексной проблеме “Приборостроение” Государственно- 
го комитета Совета Министров СССР по науке и технике. 

В Министерстве электронной промышленности (МЭП) я много 
лет был членом НТС министерства. 

Последние годы перед расформированием МЭП я был предсе- 
дателем совета по медицинской электронике МЭП. 

В течение многих лет я возглавлял научно-технический совет 
МЭП по СВЧ-электронике. Это был практически межведомствен- 
ный совет, в число его членов входили представители не только из 
организаций МЭП, но и из организаций других ведомств: Минис- 
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терства высшего образования, Министерства радиопромышленнос- 
ти, Министерства обороны СССР. Советом регулярно проводились 
всесоюзные конференции совместно с Министерством высшего об- 
разования и семинары по некоторым актуальным вопросам СВЧ- 
электроники. 

Примерно 12 лет (1983—1995) я был главным редактором 
журнала “Радиотехника и электроника” РАН. 

Много лет я являюсь председателем совета по защите докторс- 
ких и кандидатских диссертаций в Институте радиотехники и 
электроники РАН. 

Несколько лет я был членом научно-технического совета Коми- 
тета по стандартам при Совете Министров СССР. 

“ ? 

В НИИ “Титан” ив Институте злектронного машиностроения 
я был членом советов по защите диссертаций. 

С момента организации по настоящее время я являюсь ответс- 
твенным редактором серии “СВЧ-техника” сборника “Электронная 
техника”. 


Были и другие научно-общественные работы, но все их я уже 
не могу вспомнить. 

Остановлюсь только на очень полезной работе, которую прово- 
дил Совет по координации научной деятельности Академии Наук. 
В задачи этого Совета при Президенте АН СССР входила коорди- 
нация научных исследований институтов академий всех республик 
входящих в СССР, где были республиканские академии наук. 
Советом создавались комиссии из видных ученых — членов АН 
СССР, они выезжали на места, знакомились с работами институтов, 
обсуждали результаты работ, намечали планы дальнейших иссле- 
дований, делились опытом по “своим” разделам науки и по окон- 
чании работы представляли свой отчет в Президиум АН СССР. 

Я бывал членом этих комиссий почти каждый год, а иногда и 
два раза в год. Знакомился я с работами институтов республикан- 
ских академий, работающих в области электроники. Каждый инс- 
титут комиссии посещали один раз в 3 года. Я знакомился с 
работами институтов физики — в Киеве, электроники — в Ташкен- 
те, физики — в Махачкале, радиофизики — в Ашхабаде, электро- 
ники — в Армении, в Аштараке, радиофизики и электроники — в 
Харькове, физики — в Таллинне. В Минске я принимал участие в 
создании Института электроники Белорусской АН, а затем несколь- 
ко раз посещал его. Почти при каждом приезде в Минск были 
встречи с первым секретарем компартии Белоруссии тов. Машеро- 
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вым (по его инициативе). Он интересовался развитием нового 
Института электроники. Это был очень приятный и располагающий 
к себе человек, бывший учитель физики (до войны), командир 
партизанских отрядов (во время второй мировой войны). 

До распада СССР проводилось много научных конференций в 
разных городах страны. Я участвовал почти во всех конференциях 
по эмиссионной электронике, СВЧ-электронике, лазерной технике 
и применению лазеров в медицине и сельском хозяйстве, по приме- 
нению излучения миллиметрового диапазона длин волн в медицине 
и биологии. При проведении многих конференций я был председа- 
телем организационных комитетов и выступал с докладами. 


Ученые степени, звания, награды 


СТ вое ученое звание доцент по кафедре ”радиотехническая 
электроника" мне было присуждено решением Высшей аттес- 
тационной комиссии от 24 мая 1952 года. В то время я читал курс 
лекций в МЭИ. 

Решением от 28 декабря 1957 года Девяткову Николаю Дмит- 
риевичу присуждена ученая степень доктора технических наук. 

Решением ВАК от 29 марта 1958 года я был утвержден в ученом 
звании профессора по кафедре “электронные приборы”. 

Академией наук СССР я был избран членом-корреспондентом 
по отделению технических наук 23 октября 1953 года. У меня 
получилась необычная ситуация: будучи доцентом я был избран 
членом-корреспондентом Академии наук. Обычно в члены-коррес- 
понденты выбирают докторов наук, профессоров. Но это объясня- 
ется тем, что в послевоенный период я работал в закрытом НИИ 
№160. Поэтому работы, которые я выполнял лично как главный 
конструктор или научный руководитель, были под грифом “секрет- 
но” и публикации не подлежали. К тому же я еще был и научным 
руководителем (заместителем директора по научной работе) всего 
института. Отвлекаться на оформление кандидатской работы, а 
затем докторской не было никакой возможности. Ряд академиков 
знал результаты моих работ, и они сочли возможным избрать меня 
в члены-корреспонденты АН. После того как я стал членом-коррес- 
пондентом АН, ВАК присудил мне ученую степень доктора техни- 
ческих наук без защиты диссертации и утвердил в звании профес- 
сора по представлению ученого совета МЭИ. 
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“Академия наук СССР на основании Устава избрала 
Николая Дмитриевича Девяткова действительным чле- 
ном (академиком) Академии наук СССР по отделению 
общей физики и астрономии 26 ноября 1968 года. 


Президент АН СССР /Келдыш/ 
Главный ученый секретарь 
Президиума Академии наук СССР /Пейвэ/” 


Так дословно написано в дипломе, который мне вручили после 
избрания. 

Теперь я хочу перейти к другим званиям и наградам, которые 
имею. 


“Тов. Девяткову Н.Д. За большие заслуги в развитии 
совет-ской науки Президиум Верховного Совета СССР 
Указом от 13 марта 1969 г. присвоил Вам звание Героя 
Социалистического Труда” 


— это выписка из грамоты, которая была вручена вместе с 
орденом Ленина и Золотой Звездой Героя. 

В 1949 году мне была присуждена Премия им. Сталина второй 
степени. В августе 1962 года по решению правительства и ЦК КПСС 
выданный ранее диплом и знак лауреата (медаль) были изъяты и 
заменены новым дипломом лауреата Государственной премии 
СССР. В дипломе написано: 


“Девяткову Н.Д. в 1949 году присуждена Государствен- 
ная премия СССР второй степени и присвоено звание 
лауреата Государственной премии СССР за выполнение 
специального задания Правительства”. 


Звание лауреата Ленинской премии я получил в 1965 году. В 
дипломе написано: 


“Постановлением Комитета по Ленинским премиям в 
области науки и техники при Совете Министров СССР 
от 21 апреля 1965 года присуждена Ленинская премия 
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Воспоминания 


Девяткову Николаю Дмитриевичу за работу в области 
электронной техники”. 


Раньше суть работы считалась секретной, но теперь уже можно 
сказать, что она заключалась в изобретении отражательного клис- 
трона (авторское свидетельство №60980 от 1940 года) и дальнейших 
разработок большого количества различных конструкций отража- 
тельных клистронов для специальной радиоэлектронной аппарату- 


ры. 
Следующая премия — Совета Министров СССР. В дипломе 
лауреата премии Совета Министров СССР написано: 


“Постановлением Совета Министров Союза ССР от 
28 апреля 1984 года присуждена премия Совета Минис- 
тров СССР Девяткову Н.Д. в области приборостро- 
ения”. 


Работа выполнялась в ИРЭ РАН по закрытой тематике. 

Последняя премия была по медицинской электронике. В дип- 
ломе лауреата премии Правительства Российской Федерации напи- 
сано: 


“Постановлением Правительства Российской Федера- 
ции от 16 января 1996 года присуждена премия Прави- 
тельства Российской Федерации Девяткову Н.Д. за 
разработку новых технологий в лечении болезней сосу- 
дов у новорожденных и детей раннего возраста”. 


Работа проводилась совместно с коллективом врачей под руко- 
водством академика Академии медицинских наук Ю.Ф.Исакова. 
Технологии лечения гемангиом и других сосудистых заболеваний у 
детей основывались на применении электромагнитных колебаний 
СВЧ-диапазона длин волн. 

По линии Академии наук СССР я был удостоен высокой 
научной награды. В дипломе, врученном мне, написано: 


“Президиум Академии наук Союза Советских Социалис- 
тических Республик постановлением от 23 апреля 
1986 года присудил академику Н.Д.Девяткову Золотую 
медаль имени А.С.Попова за серию работ: ” Выдающиеся 


107 


Николай Дмитриевич Девятков 


научные работы и изобретения в области радиозлек- 
троники. 


Президент АН СССР академик А.П.Александров 


Главный ученый секретарь 
Президиума АН СССР академик Г.К.Скрябин” 


Я неоднократно награждался орденами и медалями СССР. 

Первый орден Красной Звезды я получил во время Великой 
Отечественной войны в 1944 году за участие в разработке и выпуске 
радиолокационных станций орудийной наводки. Войска противо- 
воздушной обороны (ПВО), оснащаемые этими станциями, в зна- 
чительной степени увеличивали свою эффективность при защите 
Москвы и других крупных городов, подвергавшихся налетам фа- 
шистской авиации. 

В последующие годы я получил два ордена Ленина, орден 
Октябрьской Революции, два ордена Трудового Красного Знамени. 
Все они были получены за достижения в области электроники и 


развитие радиолокации. 

В 1946 году я был награжден медалью “За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.”. 

В 1970 году от имени Президиума Верховного Совета СССР я 
был награжден юбилейной медалью “За доблестный труд. В озна- 
менование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина”. 

В 1984 году я был награжден медалью “Ветеран труда”. 

Я имею три юбилейные медали: 30 лет, 40 лет и 50 лет победы 
в Великой Отечественной войне. 

Почетных грамот и дипломов у меня много, я не буду перечис- 
лять их все, но о некоторых все таки упомяну: 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР: 


“За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую 
и общественную деятельность наградить академика 
Девяткова Н.Д. Почетной грамотой Президиума Вер- 
ховного Совета РСФСР”. 
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“Президиум Академии наук СССР награждает Почет- 
ной грамотой тов. Девяткова Н.Д. за успехи в работе, 
активное участие в общественной жизни коллектива и 
в связи с 250-летием Академии наук СССР. 


8.7.1974 г. 
Президент АН СССР /М.В.Келдыш/” 


“Центральный комитет ВЛКСМ наградил Почетной 
грамотой заместителя директора НПО “Исток” ака- 
демика Девяткова Н.Д. за большую и многолетнюю 
работу по воспитанию коммунистического отношения к 
труду и повышению научной квалификации молодых 
ученых и специалистов, пропаганде достижений науки 
среди молодежи. 


Секретарь ЦК ВЛКСМ /И.Орлов/ 
4 декабря 1983 года” 


“Президиум въсшего аттестационного комитета Ро- 
ссийской Федерации награждает Почетной грамотой за 
большие заслуги в работе по аттестации научных и 
научно-педагогических кадров Девяткова Н.Д. 

14 апреля 1995 года” 


“В связи с 50-летием со дня основания издательства 
“Советская Энциклопедия” и отмечая Вашу плодотвор- 
ную деятельность в создании советской энциклопедичес- 
кой литературы, награждаем Вас Почетной грамотой. 


Научно-редакционный совет издательства “Советская 
энииклопедия” 
/А.Прохоров/” 
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и: Дмитриевич Девятков 


В Москве есть “Общество испытателей природы”, я состоял 
много лет его членом и от руководства общества получил Почетную 
грамоту за многолетнюю и плодотворную работу. Это общество 
замечательно тем, что оно основано в 1805 году и до сих пор 
существует и работает. 

Теперь упомяну несколько дипломов. 

Диплом почетного члена Научно-технического общества: 


“Глубокоуважаемый Николай Дмитриевич Девятков! 
УП свезд Научно-технического общества радиотехни- 
ки, электроники и связи им.А.С.Попова своим постанов- 
лением от 20 октября 1972 г. присвоил Вам звание 
Почетного члена общества. 


Председатель центрального 
правления В.И.Сифоров” 


“Центральный комитет профсоюзов работников народ- 
ного образования и науки постановлением от 22.3.90 
года присудил премию за лучшую научную работу “Ла- 
зерный луч и его возможности в селекционных генети- 
ческих исследованиях кукурузы” Девяткову Николаю 
Дмитриевичу.” 


В 1967 году приказ министра здравоохранения СССР: 


“За разработку и изготовление уникальной медицинской 
аппаратуры наградить Девяткова Н.Д. значком ”От- 
личнику здравоохранения”. 


В 1982 году я приказом Министра электронной промышленнос- 
ти награжден знаком “Почетный работник электронной промыш- 
ленности”. 

Начиная с 50-летия, отмечались все мои юбилейные даты. 
Каждый раз я получал много адресов и поздравительных телег- 
рамм. Юбилеи отмечались скромно, поздравляли меня в моем 
служебном кабинете. Только 50-летний и 60-летний отмечали в зале 
клуба городе Фрязино. По случаю 80-летнего юбилея в музее 
трудовой и боевой славы в главном здании “Истока” был органи- 
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"Адрес" завода "Светлана" 


Николай Дмитриевич Девятков 


зован юбилейный стенд, на котором были представлены различные 
фотографии, дипломы, грамоты, печатные работы, отчеты, 
СВЧ-приборы и приборы медицинской электроники, разработан- 
ные с моим участием. 

Во всех адресах было много приятных для меня слов. Некото- 
рые адреса были в стихотворной форме, некоторые имели даже 
художественно выполненные иллюстрации. Замечательно выпол- 
нен адрес завода “Светлана” на шелку в виде свитка написан 
стихотворный текст древне-славянскими буквами (фотоснимок это- 
го адреса приводится в тексте). 
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Академик 
Николай Дмитриевич 
Девятков 


Библиография трудов 
1931 — 1996 годы 


10. 


11. 


Николай Дмитриевич Девятков 


Статьи, монографии 


1931 год 


. Газовые разрядники для защиты линий слабого тока от перенап- 


ряжения // Электричество. — 1931. — №21. — СЗ-7. 
1933 год 


. Защита линий слабого тока / Н.Н.Миролюбов (соавт.).— М.: 


Гостехиздат.- 1933. 41с. 
1934 год 


. Газовые разрядники // Труды Всемирной конференции. — 


Париж, 1934. 


. Об излучении гелиевой газоразрядной трубки с калящимся 
катодом // Журнал теоретической физики: ЖТФ. — 1934. — 
Т]У.— Вып.10.— С.1855- 1866. 

. Фотоэлементы / А.В.Москвин (соавт.). — М.: Гостехиздат. — 
1934.— 74 с. 

1935 год 

. Газовые фриттеры для защиты от акустических ударов // Труды 
Всесоюзной электротехнической ассоциации. — 1935. — Т.У. 
— С.191 — 195. 

. Защита линий слабого тока. — М.: Гостехиздат. — 1935. — 65с. 

1940 год 


. Трехэлектродные лампы для генерирования электромагнитных 


волн дециметрового диапазона // Известия электропромыш- 
ленности слабого тока. — 1940. №2. С.56 —61. 


. Усиление электромагнитных колебаний дециметрового диапазона 


// Известия электропромышленности слабого тока. — 1940. 


— №3. — С.58— 61. 


1941 год 
Металлический триод для УВЧ / М.Д Гуревич, В.К.Хохлов 
(соавт.) // Журнал теоретической физики: ЖТФ. — 1941. — 
Т.П. — Вып.8. — С.761 —765. 
О колебательных режимах клистрона / Е.Н.Данильцев, 
И.В.Пискунов (соавт.) // Журнал теоретической физики: 
ЖТФ. — 1941. — ТП. — Вып.15—16. — С.1348- 1351. 


12: Трехзлектродная металлическая лампа дециметрового диапазо- 


11 


на // Журнал теоретической физики: ЖТФ. — 1941. — Т.П. 
— Вып.8. — С.1256— 1274. 
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13. 


15. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21: 


22. 


23. 


Воспоминания 


1947 год 


Широкодиапазонный генератор / / Труды Бюро электронной 
техники. — М. — 1946 


1948 год 


- Генераторный триод в металлокерамическом оформлении 


// Бюллетень НИИ. - 1948. №3. 
1950 год 


Широкодиапазонный генератор с металлокерамическим три- 
одом // Труды НИИ. - 1950. — Вын.2. — С. 3—20. 


1958 год 


С.30—33. 


- Развитие электронных приборов сверхвысоких частот // Из- 


вестия АН СССР. Серия физическая. — 1958. — №2. — 
С.104 — 113. 


Пути развития электроники СВЧ в СССР // Известия вузов. 
Серия радиофизика. — 1958. — Т.І. — №3. — С.3-12. 
1962 год 


Лекции по специальной технологии электронных приборов. — 


М.: МЭИ.- 1962. 


1963 год 


Электроника и технический прогресс / А.И.Шокин (соавт.) 
// Коммунист. — 1963. — №1. — С.60— 68. 


1965 год 
Освоение новых диапазонов длин волн // Труды конферен- 
ции.— М.: ЦНИИ “Электроника”, 1965. 


Электронные приборы / / Радио 70 лет. — М.: Связь. — 1965. 
— С.279—292. 


1966 год 


Обзор работ по созданию приборов для генерирования, усиле- 
ния и преобразования колебаний миллиметрового и субмилли- 
метрового диапазонов волн.- М.: ЦНИИ “Электроника”, 
1966. — 14 с. 

Перспективы применения электронных СВЧ-приборов и кван- 
товых генераторов в народном хозяйстве // Труды конферен- 
ции по электронной технике. — М.: ЦНИИТЭИ. — 1966. — 


„№2. — С.3—11. 
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1967 год 


24. Применение СВЧ электронных приборов и квантовых генера- 
торов в народном хозяйстве / А.С.Зусмановский, А.М.Цейт- 
лин (соавт.) // Электронная техника. Серия 1. Электроника 
СВЧ. — 1967. — Вып.11. — С.3— 13. 

25. Пути развития электронных приборов миллиметрового и 
субмиллиметрового диапазонов волн / М.Б.Голант (соавт. ) 
/ / Радиотехника и электроника. 1967. — Т.12. — Вып.11. 
— С.1973 — 1978. 

26. Основные направления и история развития генераторных при- 
боров СВЧ малой мощности (с соавт.) // Научно-технический 
сборник “Электронная техника”, Серия “Электронные и кван- 
товые приборы”. — М.: 1967. — С.52—73. 


1969 год 
27. Влияние лучей оптического квантового СО2-генератора на 
злокачественные опухоли в эксперименте / / Республиканский 
симпозиум “Биологическое воздействие лазеров”: Тез. докла- 
дов. — Киев. — 1969. — С.16— 17. 
28. Об эффективности поисковых работ // Труды 1-й научно-тех- 


нической конференции по новым эффективным работам НИИ 
и КБ. —М.: ЦНИИ “Электроника”. — 1969. — С.44-49. 


1970 год 
29. Влияние лучей газового оптического квантового генератора на 
перевиваемую меланому // Вопросы онкологии. — 1970. — 


Т.16. — Вып.9. — С.59— 64. 

30. Использование некоторых достижений электронной техники в 
медицине // Электронная техника, Серия І. Электроника 
СВЧ. — 1970. — Вып.4. — С.130—153. 

31. Развитие советской радиотехники и электроники / / В.И.Ленин 
и современная наука. Кн.2. — М.: Наука. — 1970. — С.225 — 
227. 

32. В.И.Ленин и развитие отечественной радиотехники и электро- 


ники // Электронная техника. Серия І. Электроника СВЧ. — 
1970. — Вып.4. — С.7 — 27. 


1971 год 


33. Исследование нестабильности временных характеристик ЭЭГ 
больных с очаговым поражением головного мозга методом 
фазово-частотного анализа / О.М.Гриндель, И.Ф.Харченко, 
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Воспоминания 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


40. 


41. 


42. 


43. 


Г.Н.Болдырева (соавт.). — Препринт №83. — М.: ИРЭ РАН 
СССР. — С.28—32. 

Некоторые типы лазерных установок для проведения иссле- 
дований в области онкологии, хирургии и лучевой терапии 
// Труды Всесоюзного симпозиума “Биологическое и проти- 
воопухолевое действие излучения лазеров”. — Киев. — 1971. 


Применение лазеров в экспериментальной и клинической онко- 
логии // Труды Всесоюзного сипозиума “Биологическое и 
противоопухолевое действие и излучения лазеров”. — Киев. — 
1971. 


Цитологические опыты с ультрафиолетовым лазерным микро- 
лучом // Труды Всесоюзного симпозиума “Биологическое и 
противоопухолевое действие излучения лазеров”. — Киев. — 
1971. 


Изменчивость линий кукурузы от действия лазерного облучения 
// Конференция “Проблемы фотоэнергетики растений”: Тез. 
докл. — Алма-Ата. — 1971. — С.150 — 153. 

Облучение клеток тканевых культур микролучом ультрафи- 
олетового лазера / Н.Ф Гамалея, В.И.Андриенко (соавт. ) 
// Использование оптических квантовых генераторов в со- 
временной технке и медицине. — Л.: ЛДНТП. — 1971. — 
Ч.2—3. — С.93, 94. 

Развитие электроники и подготовка инженеров // Вестник 
высшей школы. — 1971. — №3. — С.20—23. 


1973 год 


Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапа- 
зона длин волн на биологические объекты // Успехи физичес- 
ких наук: УФН. — 1973. — №3. — С.453—454. 


Исследование нестабильности временных характеристик элект- 
роэнцефалограмм человека методом фазово-частотного анализа 
/ ОМ Гриндель, И.Ф.Харченко, Г.Н.Болдырева (соавт.) 
// Вестник АМН СССР. — 1973. — Вып.5. — С.41—45. 

Применение ультрафиолетового лазерного микролуча в цитоло- 


гических исследованиях // Труды конференции НТО РЭС 
им.Попова. — М., 1973.- С.43-46. 


Сравнительная оценка некоторых методов лечения варикозного 
расширения подкожных вен с помощью тепловизионной уста- 
новки / В.И.Францев, В.Г.Ершов, Н.С.Макеева, А.Д.Шендюк 
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44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


Дмитриевич Девятков 


(соавт.) // Вестник хирургии. — 1973. — Т.110. — №2. — 
С.37—42. 

Сравнительное излучение воздействия радиации лазеров на 
клетки в культуре ткани // / Использование ОКТ в современной 
науке и технике. — Л.: ЛДНТП. — 1973. — С.19—21. 


1974 год 
Биологическое воздействие когерентного света и применение 
лазеров для решения фотоэнергетических проблем // Конфе- 
ренция “Проблемы фотоэнергетики растений”: Тез. докл. — 
Алма-Ата. — 1974. — С.76— 85. 
Источники когерентного излучения и некоторые возможности 
его действия на жизнедеятельность растений // Конференция 
“Проблемы фотознергетики растений”: Тез. докл. — Алма-Ата. 
— 1974. — С.33— 85. 
Применение электромагнитных волн миллиметрового диапазона 
в химии и биологии / В.И.Гайдук, В.А.Кудряшова (соавт.) 
// Исследования в области радиотехники и электроники 
(1954 — 1974 гг.).— М.: ИРЭ АН СССР. — 1974. — Ч.1. — 
С.329—383. 
Некоторые результаты использования лазерного излучения 
как фактора воздействия на растительные объекты (с соавт.) 
/ Биофизика растений. — Краснодар. — 1974. — С.9—10. 
Источники когерентных излучений и некоторые возможности 
его действия на жизнедеятельность растений // Проблемы 
фотоэнергетики растений. — Кишинев, 1974. 


1975 год 

Использование лазерного излучения как фактора, изменяющего 
электрическое состояние растений / В.Н.Лысенков, С.Н.Мас- 
лоброд, Н.С.Макеева, Г.В.Боярских (соавт.) // Проблемы 
фотоэнергетики растений.— Кишинев: Штиница. — 1975. — 
Вып.3. — С.142. 

Влияние лазерного облучения семян кукурузы на электрофизи- 
ологические характеристики выросших из них растений 
// Труды ІУ Всесоюзной конференции “Проблемы 
фотоэнергетики растений”. — Киев: Наукова думка, 1975. 
— С.21—24. 

Влияние миллиметрового излучения малой интенсивности на 
гамма-резонансные спектры гемоглобина / В.В.Храпов, 
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53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


Воспоминания 


Р.Э.Гарибов, В.А.Кудряшова (соавт.) // Доклады АН СССР. 
— 1975. — Т.225. — №4. — С.962—965. 

Использование лазерного света для повышения фотознергети- 
ческого потенциала семян и растений / / Труды ІУ Всесоюзной 
конференции “Проблемы фотоэнергетики растений”. — Киев: 
Наукова думка, 1975. — С.75. 


Электроника — медицине // Правда. — 1975. — 21 декабря. 
— №355 (20959). — С.З. 


Термография в диагностике воспалительных заболеваний сус- 
тавов / А.Е.Дмитриев, А.С.Татевосян, Э.П.Меженков, 
М.В.Гольц (соавт.) // Ортопедия, травматология и протези- 
рование. — 1975. — Т.6. — С.77, 78. 


Исследование лазерного излучения как фактора, изменяющего 
электрическое состояние растений (с соавт.) // Проблемы 
фотознергетики растений. — Кишинев. — 1975. — С.142. 


Использование лазерного света для повышения продуктивности 
овощных культур (с соавт.) // Проблемы фотоэнергетики 
растений.— Кишинев, 1975. — С.158—160. 


1976 год 


Использование физических методов индикации воздействия 
излучения миллиметрового диапазона (ИМД) на биообъекты 
/ В.И Гайдук, В.А.Кудряшова, В.В.Храпов (соавт.) // Все- 
союзный симпозиум по приборам, технике и распространению 
миллиметровых и субмиллиметровых волн в атмосфере: Тез. 
докл. — М.: Изд-во АН СССР, 1976 — С.310—315. 


Опыт и перспективы применения гелий-неоновых лазеров в 
дерматологической практике / Р.С.Бабаянц, Н.С.Макеева, 
Г.М.Воронцова, В.В.Щур, О.П.Иванов, В.А.Антонюк (соавт.) 
// Средства и методы квантовой электроники в медицине. — 
Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1976.— С.78—80. 


Термография в диагностике и контроле за эффективностью 
лазерной терапии при нарушениях артериального кровообраще- 
ния конечностей / А.Н.Шабанов, А.Е.Дмитриев, А.С.Татево- 
сян, М.В.Гольц, Э.П.Меженков, А.В.Клюев (соавт.) ИХ Теп- 
ловидение в медицине: Трудъг Всероссийской научно-практичес- 
кой конференции / Под ред. М.М.Мирошникова и М.П.Гвоз- 
дева. — Л.: Государственный оптический институт им. С.И.Ва- 
вилова, 1976. — С 194—197. 
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61. 


62. 


64. 


65. 


66. 


67. 


Термография в диагностике острого аппендицита у детей 
/ АН.Шабанов, А.Е.Дмитриев, А.С.Татевосян, М.В.Гольц, 
Э.П.Меженков, А.В.Клюев (соавт.) // Тепловидение в ме- 
дицине: Труды Всероссийской научно-практической конферен- 
ции / Под ред. М.М.Мирошникова и М.П.Гвоздева.— Л.: 
Государственный оптический институт им. С.И.Вавилова, 1976. 
— С.176— 178. 

Электроника на службе здоровья // Электронная промышлен- 
ность. — 1976. — №4. — С.4-8. 


. Термография в диагностике воспалительных заболеваний сус- 


тавов / А.Н.Шабанов, А.Е.Дмитриев, А.С.Татевосян, 
М В.Гольц, 2.П.Меженков, А.В.Клюев (соавт.) // Теплови- 
дение в медицине: Труды Всероссийской научно-практической 
конференции / Под редакцией М.М.Мирошникова и 
М.П. Гвоздева. — Л.: Государственный оптический институт им. 
СИ. Вавилова, 1976. — С.106- 108. 

Исследование фотосенсибилизирующих свойств некоторых ан- 
тиметаболитов с помощью микролучевой лазерной устаноки 
/ В.П.Чернецкий, М.Ф.Гамалея, В.П.Беляев, И.В.Алексеева, 
Е.Д.Шишко, В.А.Бурмакин, А.С.Шаламай, Д.В.Семенюк, 
В.В.Ставицкий, В.П.Корж (соавт.) // Средства и методы 
квантовой электроники в медицине. — Саратов: Изд-во Сара- 
товского университета, 1976. — С.117,118. 


1977 год 


Некоторые итоги использования гипертемии при комплексном 
лечении злокачественных новообразований / Н.Н.Александ- 
ров, Н.Е.Савченко, Э.А.Жаврид, С.З.Фрадкин, В.Е.Белоусов, 
И.И.Малиновский, В.А.Безмен, Ю.П.Истомин, М.В.Валь- 
штейн (соавт.) // Актуальные проблемы онкологии и меди- 
цинской радиологии / Под общей ред. Н.Е.Савченко. — 
Минск: НИИ онкологии и медицинской радиологии.— 1977.— 
Вып.7.— С.76-85. 

Развитие советской электровакуумной СВЧ-электроники (1917- 
1977 гг.).— Электронная техника. Серия |. Электроника СВЧ. 
— 1977. — Вып.11. — С.3—20. 

Об индукции фоторегуляторных процессов у сельскохозяйс- 
твенных растений при помощи лазерных воздействий (с соавт.) 
/ / 2-й Всесоюзный симпозиум по молекулярной и прикладной 
биофизике: Тез. докл. — Кишинев, 1977. 
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Воспоминания 


68. 


69. 


70. 


71. 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


77. 


1978 год 


Взаимодействие миллиметрового излучения с биологически 
активными соединениями и полярными жидкостями // Радио- 
техника и электроника. — 1978. — Т.23. — №9. — С.1882- 
1890. 

Газовые лазеры в экспериментальной и клинической онкологии 
/ С. Д.Плетнев, В.П.Беляев, М.Ш.Абдуразаков (соавт.). — М.: 
Медицина, 1978. — 184с. 

Приемно-передающая антенна миллиметрового диапазона с 
высоким коэффициентом развязки / С.Д.Андреенко, 
В.П.Шестопалов (соавт.) // Радиотехника и электроника. — 
1978. — Т.23. — №5. С.918—921. 

Применение лазерного излучения в дерматологии / Р.С.Баба- 
янц, Н.С.Макеева (соавт.) // Новая техника в медицинской 
практике. — М.: 1-й ММИ им. И.М.Сеченова, 1978. — С.59 — 
61. 

Результаты и задачи использования лазерного излучения для 
стимуляции и мутагенеза растений // Конференция “Пробле- 


мы фотознергетики растений”: Тез. докл. — Алма-Ата. — 1978. 
— Вып.5. — С.129— 135. 
1979 год 


Аппаратура для СВЧ-гипертермии / Э.А.Гельвич, И.Б.Давы- 
дова, В.З.Кириллов (соавт.) // Электронная промышлен- 
ность. — 1979. — Вып.8—9. — С.84- 88. 

Воздействие СВЧ-колебаний совместно с рентгеновским излу- 
чением или химиопрепаратами на нормальные и опухолевые 
процессы / Н.Н.Васильева, Э.Г.Гельвич, М.Б.Голант (соавт.) 
// Электронная промышленность. — 1979. — Вып.8—9. — 
С.82— 84. 

Использование тепловизора для ранней диагностики заболева- 
ний молочной железы / М.В.Гольц, Э.П.Меженков (соавт.) 
// Электронная промышленность. — 1979. — Вып.8—9. 
С.50, 51. 

О дифракционном вводе энергии в диэлектрический волновод 
/ С.Д.Андреенко, В.Г.Беляев, В.П.Шестопалов (соавт.) До- 
клады АН СССР. — 1979. — Т.247. — №1. — С.73. 
Устройство для локального лазерного воздействия на точки 
акупунктуры // Труды Всесоюзной конференции.— Киев: 
Наукова думка, 1979. — С.33— 39. 
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78. 


79. 


80. 


81. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


Дмитриевич Девятков 


Десять лет работы асептической операционной // Асептика и 
антисептика. — М.: Медицина, 1979. — С.27-31.. 


1980 год 
Воздействие электромагнитных колебаний миллиметрового ди- 
апазона длин волн на биологические структуры и организмы 
различной · сложности // 5& 1. Мгосам Зутроз. о! 
Вес готавпейс СотраН у. — \Уто‹ ами. — 1980. — Р.561 —569. 
Миллиметровая спектроскопия как метод изучения воздейс- 
твия СВЧ-излучения на биологические активные соединения 
/ Г.Ф. Бакаушина, О.В.Бецкий, В.И.Гайдук (соавт.) // 5 
Е. Мгосјау Зутроз. оѓ Еесгошарпенс СотшрайЪИиу, 
Мгочалм. — 1980. — РЕ1. — Р.571 — 782. 
Воздействие электромагнитных колебаний миллиметрового ди- 
апазона длин волн на биологические системы / О.В.Бецкий, 
Э.А.Гельвич, М.Б.Голант (соавт.) // Радиобиология. — 1980. 
— №2. — С.163— 171. 
Применение быстродействующего тепловизора ТВ-03 для экс- 
пресс-диагностики очаговой патологии нервной системы 
/ / Неврология и психиатрия. — 1980. — Т.80. — Вьш.12. 
— С.81— 83. 
Тепловидение — возможности и перспективы // Медицинская 
техника. — 1980. — №4. — С.10—13. 
Физиотерапевтическая установка на основе гелий-неонового 
лазера / В.С.Алейников, В.П.Беляев, В.В.Григорьев (соавт.) 
/ / Вопросы курортологии и физиотерапии. — 1980. — №6. 
— С.53— 54. 
Формирование устойчивости структуры сгруппированного ин- 
тенсивного релятивистского электронного потока / Е.Д.На- 
уменко, В.М.Пролейко, В.Н.Сретенский (соавт.) // Доклады 
АН СССР. — 1980. — Т.255. — №6. — С.1370— 1371. 
О задачах тепловизионной техники в медицинской диагностике 
/ / Тепловидение в медицине: Труды Всесоюзной конференции 
“Тепловизионные приборы, направления развития и практика 
применения в медицине” / Под ред. М.М.Мирошникова. — 
Л.: Государственный оптический институт им. С.И.Вавилова, 
1980. — С.22—27. 


1981 год 
Лазеры в клинической медицине / Под ред. С.Д.Плетнева. — 
М.: Медицина, 1981. — С.6—34. 
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Воспоминания 


88. 


89. 


90. 


91. 


92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


Аппаратура и методы СВЧ- и ВЧ-нагрева для применения в 
онкологии / Э.А.Гельвич, И.Б.Давыдова, В.В.Кириллов, 
Д.Н.Колпаков, В.Н.Мазохин, В.И.Синяговский, П.И.Чили- 
кин (соавт.) // Успехи физических наук: УФН. — 1981. — 
Т.134. — №1. — С.158—163. 

Воздействие электромагнитных колебаний миллиметрового ди- 
апазона длин волн на биологические системы / О.В.Бецкий 
Э.А.Гельвич, М.Б.Голант, Т.Б.Реброва, А.З.Смолянская, 
Л.А.Севастьянова (соавт.) // Радиобиология. — 1981. — 
Т.21. — №2. — С.163—171. 

Использование миллиметровой спектроскопии для исследования 
межмолекулярных взаимодействий в растворах / Ю.И.Хургин, 
О.В.Бецкий, В.А.Кудряшова (соавт.) // Нетепловые эффекты 
миллиметрового излучения. — М.: Изд-во ИРЭ АН СССР. — 
1981. — С.5—24. 

Исследование межмолекулярных взаимодействий в коллоидных 
растворах по поглощению миллиметрового излучения / О.В.Бец- 
кий, В.А Завизион, В.А.Кудряшова (соавт.) // Труды Всесо- 
юзного семинара “Изучение механизмов нетеплового воздейс- 
твия миллиметрового излучения на биологические объекты и 
биологические активные соединения”. — М.: Изд-во ИРЭ АН 
СССР. — 1981. — С.32— 34. 

Радиофизические аспекты использования в медицине энерге- 
тических и информационных воздействий электромагнитных 
колебаний / Э.А.Гельвич, М.Б.Голант, Т.Б.Реброва (соавт) 
/ / Электронная техника. Серия 1. Электроника СВЧ. — 1981. 
— Вып.9 (333). — С.43-50. 

Устройство для локального лазерного воздействия на точки 
акупунктуры / Т.К.Гордеева, Е.С.Евтифеева (соавт.) / / При- 
менение методов и средств лазерной техники в биологии и 
медицине. — Киев.: Наукова думка, 1981. — С.240—241. 
Физиотерапевтическая установка на основе гелий-неонового 
лазера / В.С.Алейников, В.П.Беляев, Б.В.Григорьев (соавт.) 
/ / Электронная промышленность. — 1981. — Вып.5—6. — 
С.147- 150. 

Электронной технике — квалифицированные кадры / Н.Н.Пет- 
ров (соавт.) // Электронная промышленность.— 1981. — 
Вып.7—8. — С.3—5. 

Тепловидение в диагностике опухолевых заболеваний молочной 
железы // Тепловидение в медицине: Труды Всесоюзной 


123 


Дмитриевич Девятков 


конференции “Тепловизионные приборы, направления разви- 
тия и практика применения в медицине” / Под ред. М.М.Ми- 
рошникова.— Л.: Государственный оптический институт им. 
С.И.Вавилова, — 1981.— С.34. 

97. Измерение скорости перекисного окисления липидов в липосо- 
мах под действием ММ-излучения / О.В.Бецкий, В.И Гайдук, 
К.Д.Казаринов, А.В.Путвинский, В.С.Шаров (соавт.) // 4-й 
Всесоюзный семинар"Изучение механизмов нетеплового воз- 
действия миллиметрового излучения на биологические объекты 
и биологические активные соединения": Тез. докл. — М.: Изд-во 
ИРЭ АН СССР, 1981. — С.24. 


1982 год 


98. Роль синхронизации в воздействии слабых сигналов миллимет- 
рового диапазона волн на живые организмы // Всесоюзный 
симпозиум “Биологическое действие электромагнитных полей”: 


Тез. докл.— Пущино: Научный центр биологических исследо- 
ваний АН СССР, — 1982. — С.47. 

99. Действие миллиметрового излучения на биологические мембраны 
/ З.С.Чернов, О.В.Бецкий, А.В.Путвинский (соавт.) / / Все- 
союзный симпозиум “Биологическое действие электромагнит- 
ных полей”: Тез. докл.— Пущино: Научный центр биологичес- 
ких исследований АН СССР, 1982. — С.48. 

100. О механизме действий электромагнитных излучений малой 
мощности миллиметрового диапазона на живые организмы и 
связанные с этим перспективы их использования // Всесоюз- 
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167. Возможности использования ЭМИ миллиметрового диапазона 
при лечении лазерных ран // Миллиметровые волны в меди- 
цине и биологии. — М.: Изд-во ИРЭ АН СССР, 1989. — 
С.5— 10. 

168. Электрофизические особенности часового воздействия КВЧ- 
терапии у больных стенокардией (с соавт.) // Миллиметровые 
волны в медицине и биологии. — М.: Изд-во ИРЭ АН СССР, 
1989. — С.38—41. 

169. Различие в подходе к устранению обратимых и необратимых 
функциональных нарушений организма с помощью когерентных 
излучений миллиметрового диапазона волн (с соавт.) // Мил- 
лиметровые волны в медицине и биологии. — М.: Изд-во ИРЭ 
АН СССР, 1989. — С.225 — 229. 

170. Клиническая оценка применения ММ излучения низкой 
интенсивности у больных с раневой инфекцией конечностей 
(с соавт.) // Миллиметровые волны в медицине и биологии. 
— М.: Изд-во ИРЭ АНСССР, 1989. — С.10-16. 

171. Возможности использования ЭМИ нетепловой интенсивности 
с целью предупреждения распространения процессов у больных 
меланомой кожи // Миллиметровые волны в медицине и 
биологии. — М.: Изд-во ИРЭ АН СССР, 1989. — С. 10—16. 
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1991 год 


172. Влияние сочетанного действия лазера и ЭМИ КВЧ диапазона 
на некоторые показатели системы свертывания крови у больных 
острым инфарктом миокарда (с соавт.) // Миллиметровые 
волны в медицине и биологии. — М.: Изд-во ИРЭ АН СССР, 
1991. — Т.1. — С.225— 229. 

173. КВЧ-излучение в клинической онкологии (с соавт.) // Меж- 
дународный симпозиум “Миллиметровые волны нетепловой 
интенсивности в медицине”: Сб. докл. — М.: Изд-во ИРЭ АН 
СССР, 1991. — Т.1. — С.32—43. 

174. Лечение без лекарств и его радиофизические аспекты (с соавт) 
/ / Международный симпозиум “Миллиметровые волны нетеп- 
ловой интенсивности в медицине”: Сб. докл. — М.: Изд-во ИРЭ 
АН СССР, 1991. — Т.П. — С.529 — 535. 

175. Миллиметровые волны и их роль в процессах жизнедеятель- 
ности (с соавт.). — М.: Радио и связь. 1991. — 160 с. 

176. Физика процессов в организме человека при воздействии на 
него электромагнитных волн миллиметрового диапазона (с со- 
авт.) / / Вопросы использования электромагнитных излучений 
в медицине. — Ижевск, 1991. — С.49-57. 


1992 год 


177. Гипотеза о взаимосвязанности воздействий когерентных волн 
малой мощности КВЧ, ИК, оптического и УФ-диапазонов на 
функционирование клеток // Миллиметровые волны в медици- 
не. — М.: Изд-во ИРЭ АН СССР, 1992. — Т.2. — С.349— 362. 


1993 год 
178. Глубокая модуляция осевой скорости ультрарелятивистского 
потока // Радиотехника и электроника. — 1993. — Т.38. — 


№9. — С.1686 — 1690. 
179. Применение электроники в медицине и биологии / / СВЧ-тех- 
ника. — 1993. — Серия 1. — Вып.1. — С.66— 76. 


1994 год 
180. Компьютеризированная электрофизическая диагностика и 
КВЧ-коррекция функционального состояния внутренних орга- 
нов человека (с соавт.) //Радиотехника и электроника. — 
1994. — Т.39. — Вып.12. — С.2059 — 2064. 
181. Воздействие низкоэнергетического импульсного КВЧ- и СВЧ- 
излучения наносекундной длительности с большой пиковой 
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мощностью на биологические структуры (злокачественные обра- 
зования) (с соавт.) // ДАН. — Т.336. — №6. — С. 826—828. 


1995 год 


182. Радиоволны в медицине и биологии. — М.: Радио и связь, 


1995.— С.282— 295. 


183. История развития генераторных приборов СВЧ малой мощнос- 
ти // Радиотехника. 1995. №4—5. С.88-91. 


184. Электровакуумные приборы. К истории развития // СВЧ- 
техника. Серия 1. — 1995. — Вып.1. — С.5-23. 


185. Развитие отечественной радиолокации и ее роль в ВОВ // СВЧ- 
техника. Сер.1. — 1995. — Вып.1. — С.24-26. 


186. Незавершенная поисковая исследовательская работа академика 
А.Л.Минца (с соавт.) // Радиотехника и электроника. — 
1995. — Т.40. — №1. — С1-5. 


187. Формирование дискретной структуры электронного потока 
усилительного клистрона с применением субгармоник рабочей 
частоты (с соавт.) // Доклады АН, Техническая физика. — 
1995. — Т.340. — №6. — С.763—767. 

188. Применение низкоинтенсивных электромагнитных миллимет- 
ровых волн в медицине (с соавт.) // 10-й симпозиум “Милли- 
метровые волны в медицине и биологии”: Сб. докл. — 1995. — 


С.6. 

189. Применение методов спектрально-волновой диагностики 
и резонансно-волновой терапии при тирбоидной патологии 
(с соавт.) // 10-й симпозиум “Миллиметровые волны в меди- 
цине и биологии”: Сб. докл. — 1995. — С.16. 

190. Диагностика и резонансно-волновая терапия хронических урет- 
ропростатитов (с соавт.) // 10-й симпозиум “ Миллиметровые 
волны в медицине и биологии”: Сб. докл. — 1995. — С.45. 


191. Резонансная структура цельной крови, плазмы и гемолизата 
эритроцитов в миллиметровом диапазоне радиоволн (с соавт.) 
ИУ 10-й симпозиум “Миллиметровые волны в медицине и 
биологии”: Сб. докл. — 1995. — С.107. 


192. Воздействие низкоэнергетического импульсного КВЧ- и СВЧ- 
излучений наносекундной длительности с большой пиковой 
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разования) (с соавт.) // 10-й симпозиум “Миллиметровые 
волны в медицине и биологии”: Сб. докл. — 1995. — С.115. 
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193. Лечебно диагностический комплекс “ШАРМ” (с соавт.) // 10-й 
- ИДА 
симпозиум “Миллиметровые волны в медицине и биологии”: Сб. 


докл. — 1995. — С.178. 


1996 год 
194. Электромагнитные миллиметровые волны и живые организмы 
(с соавт.) // Биомедицинская радиоэлектроника. — 1996. — 
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195. Радиофизические основы и новая технология рефлексотерапии 
с использованием миллиметровых волн и компьютерной диаг- 
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1996. — №3. — С.12. 

196. Физика взаимодействия миллиметровых волн с объектами 
различной природы (с соавт.) / / Биомедицинская радиоэлек- 
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под научной редакцией Н.Д.Девяткова 
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Дмитриевич Девятков 


Авторские свидетельства 


1934 год 


219. Авторское свидетельство №42599 СССР. Устройство для за- 
щиты от акустических ударов. 


1935 год 
220. Авторское свидетельство №44605 СССР. Ионное реле. 


1936 год 


221. Авторское свидетельство №46627 СССР. Устройство для за- 
щиты от акустических ударов. 


1940 год 

222. Авторское свидетельство №61000 СССР. Электронно-лучевая 
генераторная лампа плоской формы (дискообразной) (с соавт. ). 

223. Авторское свидетельство №60980 СССР. Электронная лампа 
с тормозящим полем резонаторный контур с двумя сетками (с 
соавт.). 

224. Авторское свидетельство №62201 СССР. Электронно-лучевая 
смесительная лампа для микроволн (с соавт.). 


1957 год 
225. Авторское свидетельство №17539 СССР. Приемное устройство 
без преобразования частоты (с соавт.). 
1971 год 
226. Авторское свидетельство №272874 СССР. Способ повышения 
надежности узла из поликристаллических материалов (с соавт.) 


227. Авторское свидетельство №296346 СССР. Зонд для определе- 
ния водородных ионов биологических сред (с соавт.) 


1979 год 
228. Заявка на открытие №ОТ-10178 от 4.12.79 г. Резонансный 
ответ живых организмов на действие электромагнитных коле- 
баний (с соавт.). 
1980 год 
229. Авторское свидетельство №768323 СССР. Мультипроцессор- 
ная вычислительная система (с соавт.) 
1983 год 


230.Авторское свидетельство №1079253 СССР. Способ лечения 
локальных коллагенозов (с соавт.) 
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Приложение 


К моему девяностолетию в ежедневной газете 
города Фрязино (12 апреля 1997 г. №15 (243)) 
“Ключё” были напечатаны заметки сотрудников 
ГНПО “Исток” и администрации города. 
Некоторые из них я привожу в тексте приложения. 


Глава города Фрязино лауреат Государственной 
премии кандидат технических наук 
В.П.Савченко 


не могу похвастаться тем, что часто встречался с Н.Д.Девятко- 
я вым. Однако даже тех нескольких встреч во время моей работы 
в ГНИН “Исток” было достаточно, чтобы разглядеть в Николае 
Дмитриевиче не только выдающегося ученого, но и необыкновен- 
ного человека, истинного интеллигента. Мне приходилось неоднок- 
ратно участвовать в заседаниях диссертационного и научно-экспер- 
тного советов предприятия, председателем которых является 
Н.Д.Девятков, и всякий раз я не переставал восхищаться тем, с 
каким вниманием и пониманием относится академик к докладчику, 
не делая различия в этом отношении между моледым инженером и 
соискателем докторской степени. Его немногочисленные вопросы, 
как правило, находят самые “темные” места в докладах и иногда 
заставляют тушеваться выступающего. В то же время, создавая 
спокойную обстановку для ответа, Н.Д. Девятков старается, если в 
том есть необходимость, помочь докладчику разобраться в этих 
“темных” местах. Такая доброжелательность к выступающему и 
заинтересованность академика в представленных результатах во- 
одушевляет соискателей и придает им дополнительные силы для 
последующей успешной научной работы. 

Особых слов благодарности жителей города Фрязино, в кото- 
ром Н.Д.Девятков проживает без малого 50 лет, заслуживает его 
глубокое великодушие, проявляющееся в многочисленных фактах 
содействия фрязинцам, нуждающимся в медицинской помощи. Я 
не помню случая, чтобы Николай Дмитриевич отказал какому-то 
сотруднику предприятия в этом. Его телефонные звонки и рекомен- 
дательные письма в лучшие клиники страны были подчас теми 
самыми спасательными ниточками, которые позволили продлить 
жизнь многим жителям нашего города. 

Администрация города, городской совет и все жители науког- 
рада Фрязино сердечно поздравляют “нашего” академика Н.Д.Де- 
вяткова с юбилеем, передают ему самые теплые свои пожелания 
крепкого здоровья и научного долголетия во славу нашего города 


и на благо России. 
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Ученый секретарь диссертационного совета ГНПП 
“Исток” лауреат премии Ленинского комсомола 
кандидат технических наук 
А.К.Балыко 


и еред войной в Ленинграде на улице Социалистической в доме 
№9 и в квартире №9 проживал молодой человек. Каждое 
утро он садился в трамвай №9 и ехал на работу в лабораторию 
№9 НИИ-9”, — так в шутливой форме любит рассказывать о себе 
Н.Д.Девятков. В этом году столь необычное сочетание ”девяток" в 
его жизни дополнилось еще одной. Уважаемому ученому, действи- 
тельному члену Российской академии наук исполнилось 90 лет. 
Жизнь Николая Дмитриевича — ярчайший пример служения оте- 
чественной науке и технике. 

Н.Д.Девятков родился 11 апреля 1907 года в исконно русском 
городе Вологде в семье ремесленника купеческого рода. В 1924 году 
закончил Вологодское реальное училище. Стремление молодого 
человека к знаниям определило его желание продолжить учебу в 
Ленинграде, в силу необходимости совмещая ее с работой. В 1925 
году он поступил в Ленинградский физико-технический институт 
на должность лаборанта и одновременно стал посещать лекции и 
лабораторные занятия в Ленинградском политехническом институ- 
те. Вскоре директор ЛФТИ академик А.Ф.Иоффе предложил ему 
место в радиолаборатории А.А.Чернышева. Без сомнения, это было 
счастливое предложение, ибо имя выдающегося ученого и талант- 
ливого изобретателя А.А.Чернышева, известного автора работ в 
области энергетики и радиоэлектроники, привлекало молодежь. 
Первая работа Н.Д.Девяткова была связана с созданием уникаль- 
ной высоковольтной установки для борьбы с загрязнением воздуха 
в Ленинграде, которая впоследствии нашла широкое применение и 
стала выпускаться серийно. 

После окончания в 1931 г. ЛПИ и до 1942 г. Н.Д.Девятков 
работает в ЛФТИ и выделившемся из него НИИ-9. За это время 
им были выполнены важные исследования в различных областях 
техники, результаты которых опубликованы в 12 печатных работах 
и шести авторских свидетельствах на изобретения. Среди первых 
его разработок — мощные газовые разрядники для защиты линий 
связи от перенапряжений, устройства для защиты от акустических 
ударов, газоразрядные лампы с калящимся катодом для излучения 
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в инфракрасной части спектра. Начиная с 1935 года, он осущест- 
вляет пионерные исследования в области генерирования сверхвы- 
соких частот. Н.Д.Девяткову принадлежит приоритет в создании 
СВЧ-триодов с плоскопараллельными электродами — маломощных 
генераторных ламп с практически безынерционным выводом сетки. 
Оригинальные идеи, заложенные в конструкции СВЧ-триодов, 
послужили основой для создания множества типов таких ламп, а 
также усилителей и генераторов на их основе не только в СССР, 
но ив Англии, США и Германии. Продолжая работы в этом 
направлении, Н.Д.Девятков с сотрудниками в 1940 году приходит 
к выдающемуся изобретению — отражательному клистрону, кото- 
рый впоследствии стал основным промышленным типом электрова- 
куумных приборов, используемым до настоящего времени в различ- 
ных радиоэлектронных системах. 

Н.Д.Девятков сыграл значительную роль в становлении и 
развитии отечественной радиолокации. Разработанные им приборы 
были положены в основу создания целого ряда отечественных 
радиолокационных установок. 10 февраля 1942 года Государствен- 
ный комитет оборны (ГКО) принял постановление о разработке и 
серийном производстве взамен английских отечественных станций 
орудийной наводки — СОН и об организации для этих целей завода 
в Москве. За 8 месяцев под руководством Н.Д.Девяткова были 
созданы примерно 30 типов электровакуумных приборов и усили- 
тельных радиоламп и отлажен их выпуск. Это позволило уже к 
ноябрю 1942 года закончить разработку и изготовление двух опыт- 
ных образцов СОН. Испытание и приемка станций успешно прошли 
прямо в прифронтовой полосе под Москвой. С начала 1943 года 
был организован уже серийный выпуск станций СОН-2. 


В 1943 году Н.Д.Девятков был переведен в созданный на базе 
фрязинского завода “Радиолампа” научно-исследовательский ин- 
ститут №160 с опытным заводом (ныне ГНПП “Исток”), основной 
целью которого были разработка и выпуск электронных приборов 
для радиолокационной техники. С тех пор и по сей день, за 
исключением короткого послевоенного периода, Николай Дмитри- 
евич трудится на предприятии. Сразу же после окончания войны 
Н.Д. Девятков был командирован в Берлин в качестве специалиста 
по СВЧ-лампам для обследования подвалов рейхстага, так как, по 
данным советской разведки, там было обнаружено какое-то радио- 
производство. Обследовав весь рейхстаг, ученые и сопровождавшие 
их военные на остатках второго этажа неожиданно наткнулись на 
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стенды и валявшиеся на полу металлокерамические лампы. С 
помощью разведчиков и опроса населения было установлено, что 
до войны под рейхстагом строилось метро. Именно там, в помеще- 
ниях глубоко под землей, и было обнаружено производство метал- 
локерамических ламп, пальчиковых магнетронов и других прибо- 
ров. В июне 1945 года в Берлин прибыла комиссия совета по 
радиолокации под председательством Шокина А.И., впоследствии 
министра электронной промышленности СССР. По результатам 
деятельности комиссии было принято решение создать в Берлине 
совместно с немецкими учеными лабораторно-конструкторское 
бюро с опытным производством. Н.Д.Девятков вместе с другими 
русскими специалистами остался работать в этом бюро. В 1946 году 
он стал главным конструктором разработки металлических отража- 
тельных клистронов. В 1948 году разработка клистронов в ЛКБ 
была закончена и передана в Ленинград на завод “Светлана”, а 
Н.Д.Девятков вернулся во Фрязино и был назначен заместителем 
директора НИИ-160 по научной части. Немногим позднее он воз- 
главил лабораторию во Фрязинском филиале ИРЭ АН СССР. 

За почти полувековой период во многом благодаря усилиям 
Н.Д.Девяткова в ГНИП “Исток” нашли свое развитие многие 
современные научные направления. Под его научным руководством 
на предприятии впервые в мире были начаты работы по освоению 
миллиметрового диапазона длин волн. Он сразу понял и оценил 
преимущества этого диапазона, открывшие для электроники и 
радиотехники новые горизонты. К впечатляющим достижениям 
последних десятилетий по праву относятся работы Н.Д.Девяткова 
в области применения СВЧ электронных приборов и квантовых 
генераторов в народном хозяйстве и медицине. Широта и глубина 
его познаний, высокая интеллигентность и доброжелательность, 
уважительное отношение к нему сотрудников позволили Н.Д.Де- 
вяткову выполнить исключительно важную миссию, которая, воз- 
можно, и была посильна только ему, — создать уникальные твор- 
ческие коллективы для совместных работ специалистов в таких 
разных областях, как электроника, медицина, биология и др. 
Основные работы, выполненные под руководством Н.Д.Девяткова 
в этом направлении: применение лазеров в хирургии и терапии, 
использование гипертермического нагрева опухолей до их разруше- 
ния, создание гаммы устройств для гастрознтерологии, тепловизи- 
онной диагностической аппаратуры, установок для облучения семян 
с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 
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Особенно поражают полученные Н.Д.Девятковым с сотрудниками 
результаты исследования специфического воздействия злектромаг- 
нитных колебаний миллиметрового диапазона длин волн на биоло- 
гические структуры и организмы с целью эффективного терапевти- 
ческого лечения ряда болезней путем повышения иммунологичес- 
ких способностей организма. 

Заслуги Н.Д.Девяткова перед отечественной наукой и техникой 
отмечены самыми высокими званиями и правительственными награ- 
дами: доктор технических наук, академик, Герой Социалистическо- 
го Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, лауреат 
премий Совета Министров СССР и правительства Российской 
Федерации, кавалер Золотой медали им. А.С.Попова и многих 
орденов. Совсем недавно он оставил пост главного редактора жур- 
нала “Радиотехника и электроника”, который занимал с 1981 по 
1993 годы, но по прежнему бессменно возглавляет редколлегию 
научно-технического сборника “СВЧ-техника”. На протяжении 
многих лет он является председателем научного совета АН СССР 
и РАН по проблеме “Физическая электроника”. Перечисление же 
академических и отраслевых научных советов по различным про- 
блемам, в которых он активно работал и работает по настоящее 
время, заняло бы немало места. Н.Д.Девятков горячо поддержал 
созданную в 1946 году во Фрязино аспирантуру при НИИ и по сей 
день является главным вдохновителем ее работы. Николая Дмит- 
риевича с почетом и уважением принимают на всех научных 
форумах. Доброжелательное отношение его к собеседникам, сер- 
дечная отзывчивость к просьбам сотрудников предприятия сыскали 
ему славу истинного интеллигента, “нашего” академика. 

Как-то на встрече с молодыми специалистами предприятия, 
отвечая на вопрос: “В чем Вы видите секрет своего научного 
долголетия ”, Николай Дмитриевич сказал, что помогал и помогает 
ему в этом труд, причем труд творческий; именно он исцеляет от 
всех болезней и придает дополнительные силы и энергию. Многие 
ученые, к которым я обращался, выразили желание поделиться 
своими мыслями о Николае Дмитриевиче. Их воспоминания, опуб- 
ликованные далее, создают неповторимый коллективный портрет 
выдающегося ученого современности. 
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Лауреат Государственной премии 
кандидат технических наук 
В.В.Бакакина 


С Н.Д.Девятковым я общалась еще будучи молодым специалистом 

как разработчик разрядников, когда в 1954 — 1956 годах создава- 
лись первые коаксиальные приборы РР 53-54. “Валился” срок 
службы приборов! При всех остальных “приличных” параметрах 
время восстановления держалось в заданных пределах всего 50 
часов вместо положенных 500. Физика электронно-ионных процес- 
сов была, в общем-то, ясна. Неясно было, как нормализовать 
ситуацию. После разговора в кабинете у Николая Дмитриевича он 
пошел к нам в отдел 220 (ныне “Исток-3"), просмотрел техническую 
документацию и вскрытые приборы, спокойно задал ряд вопросов 
и сказал: ”Нужен генератор кислорода. Ведь генератор водорода 
для водородных тиратронов существует. Поскольку кислородных 
генераторов нет — надо разработать! Привлекайте химиков из 
отдела 180." Так быстро была понята суть проблемы, найдено 
решение и дана конкретная рекомендация. Он, конечно, знал, что 
талантов на нашем предприятии “несть числа”. Нашлись они ив 
нашем отделе. Кислородный генератор был сконструирован хими- 
ком по образованию Н.Ф.Кудян и выпускником МЭИ С.И.Ребро- 
вым. Нозднее на это устройство ими было получено авторское 
свидетельство. Вопрос с долговечностью приборов был решен вско- 
ре после разработки технологии использования кислородного гене- 
ратора. Приборы прошли отработку на нашем опытном заводе и 
были переданы для серийного выпуска на Саратовский завод, где 
успешно выпускались до 1986 года с небывалым для электронных 
приборов процентом выхода (90 %) и поставлялись в несколько 
стран мира. Директор этого завода О.Радюк и по сей день при 
встрече радушно меня приветствует. И в этом, и в других случаях 
благожелательная помощь оказывалась Николаем Дмитриевичем 
неизменно. 


Более систематично в течение 15 лет, начиная с 1973 г., я 
общалась с Н.Д.Девятковым, будучи ученым секретарем научно — 
квалификационного совета (НКС) НИИ “Исток”. Заседания НКС 
проводились раз в 1-2 месяца. Для кандидатов и докторов наук 
избрание на должность, присуждение ученого звания, утверждение 
диссертационных тем и просто очередная аттестация на совете были 
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процедурами волнующими. Часто заседания НКС вместо председа- 
теля С.И.Реброва проводил его заместитель Н.Д.Девятков. Неиз- 
менно учтив, внимателен и при необходимости строг, Николай 
Дмитриевич обычно быстро снимал напряжение, “висевшее в воз- 
духе”, и спокойное обсуждение работы претендента заканчивалось 
рекомендациями научного плана и добрым напутствием. Общение 
с ним, как правило, воодушевляло. По моему глубокому убежде- 
нию, огромная заслуга Николая Дмитриевича состоит и в том, что 
ГНПП “Исток” стал головным предприятием в электронике СВЧ, 
а целое созвездие “электронных звездных” имен было отмечено 
многократно на государственном уровне лауреатскими званиями, 
орденами и медалями. 


Председатель Совета ВОИР ГНПП “Исток” 
А.К.Балыко 


„Д.Девятков с необычайным интересом относится к новаторской 

деятельности изобретателей. Впрочем, это и не удивительно. 
Первое свое изобретение он предложил еще в 1930 году. Последу- 
ющие его изобретения довоенного периода были посвящены устрой- 
ствам для защиты линий связи и различным типам электронных 
приборов. В списке его трудов значится не так уж много авторских 
свидетельств на изобретения. Между тем едва ли не каждый 
изобретатель на нашем предприятии считал за честь поделиться с 
Николаем Дмитриевичем своими мыслями, заручиться его поддер- 
жкой и выслушать критические замечания по поводу своего нова- 
торского технического предложения. Многие изобретатели за эти 
услуги предлагали Н.Д.Девяткову включить его в число соавторов 
изобретения. Однако Николай Дмитриевич никогда не позволял 
себе стать “псевдоавтором”, более того, мне не раз приходилось 
слышать его критические замечания в адрес “генераторов” идей за 
излишнее расширение состава авторского коллектива. 
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Лауреат Ленинской премии кандидат технических 
наук член совета ветеранов города Фрязино 
И.И.Бродуленко 


ачну с напоминания, что имя Н.Д.Девяткова навечно вписано 

в энциклопедию “Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг.” 
(М.: Советская энциклопедия, 1985): “Девятков Николай Дмитри- 
евич (р. 1907). Ученый в области электроники, академик АН СССР 
(1968), Герой Социалистического Труда (1969). Окончил Ленинг- 
радский политехнический институт (1931). Основные труды по 
генерированию, усилению и преобразованию сверхвысокочастот- 
ных колебаний и исследованию механизма этих процессов. В годы 
войны вел разработки и руководил производством различных типов 
электровакуумных приборов для радиолокационной аппаратуры. 
Лауреат Государственной премии СССР (1949) и Ленинской пре- 
мии (1965). Награжден двумя орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды”. 

Николай Дмитриевич высокоинтеллигентный и обаятельный 
научный руководитель, способный быстро вникнуть в суть любого 
научно-производственного и общественного вопроса и дать ценные 
конкретные предложения и советы. 

Его стиль и методы руководства, проведения научно-техничес- 
ких совещаний, семинаров и конференций оказали большое влияние 
на научно-технический рост не только молодых специалистов элек- 
тронной техники, но и на специалистов и руководителей с солидным 
стажем работы. 

Он пример всем руководителям чуткого и внимательного отно- 
шения к любому собеседнику и к каждому сотруднику. Совет 
ветеранов предприятия ему очень благодарен за воспитание и 
подготовку высококвалифицированных научно-технических кадров 
и за ходатайство в оказании медицинской помощи в лечебных 
заведениях страны многим сотрудникам нашего коллектива. И, 
конечно, огромное спасибо Николаю Дмитриевичу от ветеранов 
войны за создание первых электронных приборов в период войны 
для радиолокационной аппаратуры, положившему начало широко- 
му применению электронной техники в послевоенные годы в радио- 
электронной аппаратуре различного назначения. 
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Лауреат Государственной премии СССР, 
заслуженный деятель науки и техники России, 
доктор физико-математических наук, профессор 
Б.Ч.Дюбуа 


ОА о живых классиках отечественной науки трудно — 
необходимо время, чтобы оно отдалило нас от сегодняшних 
событий и мы могли как бы со стороны взглянуть на достижения, 
которые связаны с той или иной личностью, и оценить влияние, 
которое они оказали на нашу жизнь. 


Мне повезло работать под руководством Николая Дмитриевича 
лет 40. Я бы выразился точнее: у Николая Дмитриевича я учился 
жить наукой и умению жить в научной среде. Для стиля работы 
Николая Дмитриевича характерно стремление к максимально по- 
лному овладению рассматриваемым предметом (никакой приблизи- 
тельности). Если он чем-то интересуется, то хочет об этом знать все 
в деталях. Поэтому беседы с ним всегда носят протяженный харак- 
тер, при этом точно определяются задачи и способы их решения. 
Сиюминутная конъюнктура оказывала слабое влияние на оценку 
необходимости развития того или иного научно-технического на- 
правления. Так, в частности, было с оценкой, данной Николаем 
Дмитриевичем, места и необходимости развития вакуумных прибо- 
ров СВЧ с учетом возникновения нового направления — полупро- 
водниковых приборов. Такая постановка вопроса позволила сохра- 
нить и развить в Советском Союзе эмиссионную электронику и 
катодную технику. И это было в 60-х годах, когда на Западе 
свертывались работы в этом направлении в связи с бурным разви- 
тием полупроводниковой техники. Американцы спохватились толь- 
ко в 1978 году, когда созвали национальную конференцию по 
катодам в городе Монтерей, на которой отмечалось существенное 
их отставание в создании катодов для мощных ЭВП СВЧ, приборов 
миллиметрового диапазона и сверхдолговечных приборов для спут- 
никовых систем. В Советском Союзе удалось избежать таких 
кризисных ситуаций, и в этом большая заслуга Н.Д. Девяткова. Он 
как председатель научного совета АН СССР по проблеме “Физи- 
ческая электроника”, как руководитель регулярно проводимых 
всесоюзных научных конференций по эмиссионной электронике, 
отраслевых симпозиумов по катодам не допустил снижения интел- 
лектуального напора в этой области науки и техники. 
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Точность и ясность мышления Николая Дмитриевича как бы 
выражаются в подтянутом, энергичном и слегка светящемся его 
облике. Постоянный интерес к обсуждаемым проблемам — харак- 
терная его черта. Конечно, не только к проблемам, но и к людям. 
И при всех острых ситуациях Н.Д.Девятков никогда не унижал 
человеческого достоинства собеседника. В одном критическом слу- 
чае, как я слышал, он сказал: “Ну какой же Вы чудак!”. Интелли- 
гентность — то, чему я учился и учусь у Николая Дмитриевича до 
сих пор. 


Доктор технических наук А.Г.Жуков 


9 апутствуя группу выпускников Киевского университета, на- 

правленных на работу на фрязинское предприятие в 1954 году 
наш профессор, специалист в области физики полупроводников 
В.Е.Лашкарев сказал, что там заместителем директора по науке 
работает Н.Д.Девятков — милейший человек, и мне в дальнейшем 
никогда не пришлось усомниться в этом определении. 

Николай Дмитриевич отличается демократичностью, подлин- 
ной интеллигентностью, особой доброжелательностью к сотрудни- 
кам, исключительным вниманием к молодым специалистам. Помню 
еще в 50 — е годы он приглашал меня, молодого специалиста 
физического отдела, на научные совещания по проблемным вопро- 
сам. Николай Дмитриевич, будучи инициатором крупномасштаб- 
ных работ в НИИ по проблеме субмиллиметрового диапазона, 
предложил мне принять участие в этих работах. Он постоянно 
интересовался моей темой, поддерживал ее и в известной степени 
пропагандировал ее результаты. Работу моего субмиллиметрового 
спектрометра Николай Дмитриевич демонстрировал академикам 
Прохорову, Кикоину и другим ученым. 

В 60-е годы Н. Д. Девятков предложил мне заняться тепловиде- 
нием. Идея мне понравилась, но у меня были сомнения, будет ли 
такое направление в струе работ нашего НИИ. Однако Николай 
Дмитриевич довольно тактично, но настойчиво (он умеет это де- 
лать) все же привлек меня к тепловизионным работам. Его аргу- 
ментация была неотразимой: “медицинская электроника всегда 
будет в тематике института”. 

Николай Дмитриевич очень много сделал для развития тепло- 
видения в институте. Помню, как при разработке одного из первых 
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тепловизоров он настоял на использовании полупроводниковой 
схемотехники, входившей тогда в моду. Постепенно мы стали 
выходить на всесоюзную арену. Николай Дмитриевич неоднократно 
выступал на всесоюзных конференциях с докладами о наших 
работых как в области техники, так и в области применений 
тепловидения в практической медицине. Он много содействовал по- 
пуляризации тепловидения, внедрению его в медицинскую практику. 

По инициативе Н.Д.Девяткова во фрязинской поликлиннике 
был организован тепловизионный кабинет. Он сам “пробивал” 
необходимое помещение, занимался его обустройством, обсуждал 
дизайн. В результате мы имеем лучший в стране тепловизионный 
кабинет как по оформлению помещения, так и по составу и квали- 
фикации персонала. Николай Дмитриевич очень активно поддер- 
жал нашу инициативу написать книгу о тепловизионных приборах, 
он согласился стать ее научным редактором. В 80-е годы книга 
сыграла важную роль как практическое руководство для разработ- 
чиков тепловизионной аппаратуры и для врачей, занимающихся 
диагностикой различных заболеваний. Бывали случаи, когда он 
корректно, но всегда строго, сдержанно отчитывал меня за медли- 
тельность или за неудачные решения. Он находил время интересо- 
ваться даже деталями работ. Когда тепловизор уже был внедрен в 
производство на ламповом заволе в городе Кстове, он спрашивал 
меня, ввели ли мы вторую изотерму в конструкцию прибора, 
позволяющую повысить достоверность оценки температуры с по- 
мощью тепловизора. 

В заключение хочу поблагодарить Николая Дмитриевича за 
живой интерес к моим работам. Именно по его предложению и при 
его поддержке я оформил свои работы в виде докторской диссер- 
тации. Хотелось бы, чтобы новые тепловизионные проблемы, кото- 
рые мы обсуждаем с ним, нашли свое реальное воплощение в 
дальнейшем развитии отечественной тепловизионной техники. 


Внештатный сотрудник журнала “Изобретатель и 
рационализатор” кандидат физико-математических 
наук А.Б.Киселев 


ава мгновений из жизни Н.Д.Девяткова изобретателя потрясли 
меня до глубины души. В описании изобретения (авторское 
свидетельство №61000, 1940 г.) указывается, что в предложенном 
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электронном приборе электроны распространяются в виде узкого 
блинообразного потока. Такой явно не технический термин мог 
придумать только русский, украинец, белорус, но не англичанин- 
мудрец, не монгол, не мексиканец и даже не негр преклонных годов. 
Только славяне издревле употребляют блины как символ Солнца. 

И если техническое решение не зависит от национальности 
изобретателя, то в описании изобретения и в его трактовке могут 
проявиться национальные черты автора. 

А что касается самого термина “блинообразный”, то он исклю- 
чительно точно отражает суть изобретения. Заменив этот термин, 
скажем, на “дискообразный”, сразу теряем нюансы: на принцип 
работы прибора ведь не влияет, что электронный поток может иметь 
микробугристости, даже разрывы, не обязательно строгую круглую 
форму, лишь бы растекался из центра на периферию. Возможно, 
что в 1940 г. изобретатель еще не мог определить роль неоднород- 
ности электронного потока в параметрах прибора, но использован- 
ным нетривиальным термином точно выразил свою интуицию. 

В другом его же изобретении (авторское свидетельство №62201, 
1940 г.), заявленном также в 1940 году, но рассматриваемом с 
позиций дня сегодняшнего, главным отличием конструкции пред- 
ложенного электронного прибора от известных в то время было 
совсем не то, что указано в формуле изобретения (третий контур 
настроен особо). Кстати, такой признак является признаком спосо- 
ба, но не устройства. Однако согласно описанию изобретения 
заявлено действительно устройство, а отличительный признак со- 
стоит в том, что стенки прибора выполнены нетрадиционно — 
гофрированными. Именно такое выполнение стенок позволяет осу- 
ществлять настройку прибора на нужную частоту (длину волны) 
изменением зазоров в резонаторах механически: “для контуров 2 и 
6 пригибанием внешних гофрированных донышек, а для контура 5 
— сокращением "гармошки” на боковой стенке”. Не будем еще раз 
заострять внимание на русском слове “гармошка”, непонятном в 
бананово-лимонном Сингапуре, отметим главное — здесь впервые 
предложено и использовано для конкретного применения устройс- 
тво, позволяющее изменять внутренний объем вакуумного объекта 
путем механического сжатия (раздвижения) специальным образом 
выполненной оболочки. Это решение, впоследствии названное за- 
граничным термином “сильфон”, получило широкое распростране- 
ние в вакуумной технике, и не только в конструкции предложенного 
в заявке СВЧ-прибора. Однако изобретатель в 1940 году дал его 
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всего лишь в описании и даже не выделил в виде защищаемого 
признака. Тяжело быть первым! Но если не будешь первым, то и 
академиком не станешь... 


Директор НИИ “Платан” кандидат технических 
наук А.Г.Михальченков 


С именем Николая Дмитриевича Девяткова ассоциируются самые 

лучшие человеческие качества. Как ученый, организатор науки, 
он обладает даром предвидения в определении перспективы разви- 
тия научных направлений, как это было, например, с развитием 
техники миллиметрового диапазона длин волн, в том числе и для 
медицины. 

С Николаем Дмитриевичем всегда приятно обсуждать и решать 
любые проблемы, относятся они к инженерной работе или к общес- 
твенной деятельности, причем это не зависит от того, достигли вы 
согласия или остались в противоречии. 

Я уверен, что для всех, кто его знает, Николай Дмитриевич 
является образцом русского интеллигента, готового прийти на 
помощь каждому, кто в ней нуждается, человеком большого ума и 
высокой внутренней культуры. 

Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить Николая Дмит- 
риевича за годы совместной и результативной работы, пожелать 
доброго здоровья на дальнейшие годы его жизни и деятельности. 


Ведущий инженер ГНПП “Исток” Н.П.Ни 


9 иколай Дмитриевич Девятков!!! Так получилось, что всю “со- 

знательную” жизнь я находилась как бы под крылом этого 
скромного и в то же время могучего человека, сначала даже не 
сознавая того. В Московском энергетическом институте слушала его 
лекции и даже защищала у него, как у обычного преподавателя, 
курсовой проект по электровакуумным приборам. Во Фрязино 
поняла, что Н.Д.Девятков — это не просто имя. Перед ним 
открывались двери самых засекреченных институтов, к его прось- 
бам внимательно относились ученые разных областей, включая и 
светил в медицине. В то же время на конференциях молодых 
специалистов, на отчетах аспирантов он общался со всеми не с 
“пьедестала”, а как с равными: внимательно, спокойно, вникая в 
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самую суть вопроса. В других городах Советского Союза часто 
можно было услышать фразу с оттенком зависти: “Ну, у Вас там 
академик Девятков!...” От всего сердца желаю Николаю Дмитри- 
евичу крепкого здоровья, а ясности ума ему не занимать. 


Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и Государственной премий, 
доктор технических наук, профессор 
С.И.Ребров 


„Дкадемик Н.Д.Девятков — уникальный человек. В настоящее 
время он, пожалуй, единственный в мире ученый, который 
работает в области электроники СВЧ с момента ее зарождения — 
с начала 30-х годов. При его непосредственном участии прошло 
становление этой области науки и техники, он работал в период 
бурного ее развития в Советском Союзе, застал и время практичес- 
кого ее забвения уже в России... В последние десятилетия Н.Д.Де- 
вятковым с сотрудниками были получены важные результаты в 
применении электроники СВЧ в медицине и народном хозяйстве. 


Заслуженный деятель науки и техники России 
доктор технических наук, профессор 
В.П.Сазонов 


О Н.Д. Девяткове я впервые услышал на лекциях по СВЧ-элект- 
ронике, которые нам читались на пятом курсе Киевского полит- 
ехнического института. Из них я узнал, что Николай Дмитриевич 
являлся еще до войны одним из ведущих специалистов в области 
создания новых СВЧ электронных приборов, таких как отражатель- 
ный клистрон, цельнометаллический клистрон, СВЧ-триод с плос- 
кими сетками и др. В 1955 году я уже лично познакомился с 
Н.Д.Девятковым, когда он возглавлял Государственную комиссию 
по защите дипломных проектов. С тех пор на протяжении более 40 
лет я постоянно с ним взаимодействую по всем вопросам. 
Николай Дмитриевич сыграл большую роль в моей научной 
жизни. Я вспоминаю, как начинались работы в области медицины. 
Николай Дмитриевич возглавлял группу специалистов института и 
врачей Фрязинской городской больницы, которая встретилась с 
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ведущими врачами знаменитой Боткинской больницы в Москве. 
Врачи рассказывали о своих проблемах, которые можно было бы 
решить с помощью электроники. Тогда мы по совету Н.Д.Девяткова 
выбрали два направления работ в теоретическом отделе: примене- 
ние ЭВМ для диагностики заболеваний и создание портативного 
дефибриллятора (прибор для оживления ударом электрического 
тока). При поддержке Николая Дмитриевича мы совместно с 
московскими врачами разработали диагностику раковых клеток, 
детских психических заболеваний и методику прогноза поведения 
душевнобольных людей. Нам удалось разработать и успешно про- 
вести клинические испытания портативного дефибриллятора и по- 
лучить на него авторское свидетельство. 

В конце 60-х годов в американской печати появились сообщения 
_ об открытии в США так называемых “гидронических волн”, кото- 
рые обладали рядом уникальных свойств и обеспечивали возмож- 
ность радиосвязи с глубокопогруженными подводными лодками. 
Это открытие произвело серьезное влияние на моряков, радистов, 
и в наш институт пришло поручение дать заключение по этой 
проблеме. Николай Дмитриевич попросил нас заняться этим вопро- 
сом. Через некоторое время у нас появилась рабочая гипотеза, 
заключающаяся в том, что “гидронические волны” — это не что 
иное, как разновидность известных “боковых волн”. Николай 
Дмитриевич внимательно выслушал нас и дал добро на проведение 
натурных испытаний на фрязинском озере. Испытания подтверди- 
ли нашу догадку. Отчет о проделанных работах Николай Дмитри- 
евич довел до сведения Министерства обороны и оборонного отдела 
ЦК КПСС. Было решено заслушать наше сообщение на НТС ВПК. 
Мне пришлось впервые на таком ответственном уровне делать 
доклад, и Николай Дмитриевич оказал мне большую моральную 
поддержку, познакомил с корифеями отечественной радиоэлектро- 
ники: с академиками Б.А.Введенским, Л.М.Бреховских, председа- 
телем НТС ВПК академиком А.Н.Щукиным. Б.А.Введенский и 
Л.М.Бреховских поддержали нас и в дальнейшем были проведены 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
заказу Военно-Морского Флота СССР, которые закончились ус- 
пешно. | 

Я вспоминаю также события начала 60-х годов, когда в приборе 
“Альбатрос”, разработанном на нашем предприятии под руководс- 
твом доктора технических наук А.П.Федосева, обнаружился скры- 
тый брак. 
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В диэлектрическом узле вывода энергии в так называемом 
“колпаке” возбуждались паразитные колебания, которые в конеч- 
ном счете приводили к выходу прибора из строя. Николай Дмит- 
риевич разглядел за этим казалось бы рядовым явлением глубокую 
физическую задачу и предложил мне заняться более детальным 
исследованием этого явления, которое могло бы составить основу 
докторской диссертации. Я принял предложение Николая Дмитри- 
евича и в течение нескольких лет занимался исследованием этого 
вопроса. В 1972 году на ученом совете под председательством 
Н.Д.Девяткова я успешно защитил докторскую диссертацию. 

За время работы на предприятии мне много раз приходилось 
встречаться с Николаем Дмитриевичем и решать различные науч- 
ные проблемы, начиная с работы редколлегии научного журнала и 
кончая аспирантурой и ученым советом, не говоря о многих повсед- 
невных работах: тематике работ теоретического отдела, поисковых 
исследованиях, научных заделах. Всегда от него можно было 
услышать ценный совет, доброе пожелание. Его вежливость, так- 
тичность, доброта, внимание, умение найти правильный выход в 
сложных ситуациях всегда меня поражали и восхищали. То, что в 
течение многих лет мы имели возможность общаться и учиться у 
Николая Дмитриевича, безусловно, для нас является большим 
благом. Хочется пожелать Николаю Дмитриевичу в день его юбилея 
от имени его учеников и последователей доброго здоровья, успехов 
в его плодотворной научной деятельности на благо отечественной 
электроники и медицины. 


Заведующая аспирантурой при ГНПП “Исток” 
Н.А.Свешникова 


(Острая необходимость в высококвалифицированных научных кад- 

рах возникла в молодом институте, вероятно, сразу же после его 
организации. По инициативе Николая Дмитриевича и при его 
участии для подготовки научных кадров в новой тогда для страны 
области электронной техники в нашем институте в феврале 1946 
года была открыта аспирантура. Это было одним из чрезвычайно 
плодотворных начинаний, равно как и следующий серьезный шаг 
в этом направлении — создание при институте правомочного уче- 
ного (потом — специализированного, а ныне диссертационного) 
совета. Совет прошел через ряд этапов: от ученого совета только по 
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делам аспирантуры, образованного также в 1946 году, до совета, 
имеющего право принимать к защите диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук — с 1950 года и доктора наук — с 
1963 года. Присвоение совету права приема докторских диссертаций 
является свидетельством высоко принципиального научно-практи- 
ческого стиля работы возглавляемого Николаем Дмитриевичем 
коллектива ученых. 

Всего за 1946 — 1996 годы нашу аспирантуру окончили 657 
человек, из них защитили кандидатские диссертации 259 ученых. 
Многие из них впоследствии стали докторами наук, профессорами. 
В диссертационных советах (их на предприятии два с 1987 года) с 
начала их работы проведено 425 защит, из них 45 докторских, число 
сотрудников нашего предприятия, защитившихся в наших же сове- 
тах, составляет 340 человек. Ряд докторов и кандидатов наук из 
числа защитившихся в советах при ГНПП “Исток” являются руко- 
водителями научно-технических направлений отрасли или руково- 
дителями других организаций. Все они воспитанники научной 
школы Н.Д.Девяткова. 

Сотрудники аспирантуры желают Николаю Дмитриевичу креп- 
кого здоровья, душевной бодрости, неутомимой творческой энер- 
гии, счастья и благополучия. 


Ответственный секретарь журнала “СВЧ-техника” 
И.С.Фельдблюм 


.Д.Девятков провел огромный цикл работ по внедрению дости- 

жений электроники в практическую медицину. Самые крупные 
медицинские светила страны хорошо знают его. А поскольку Нико- 
лай Дмитриевич очень доброжелательный и внимательный человек, 
то многие сотрудники “Истока” смогли пройти лечение в лучших 
клиниках и институтах Москвы благодаря личным просьбам акаде- 
мика к директорам этих учреждений. 

Я лично многим обязан Николаю Дмитриевичу. Он не жалел 
на меня времени, воспитывая и образовывая из гуманитария сначала 
редактора научно-технических текстов, ответственного секретаря 
журнала “СВЧ-техника”, а затем начальника отдела информации. 
Николай Дмитриевич долгие годы был моим идейным руководите- 
лем, наставником, и все это время он много работал со мной, 
рассказывая не только о разработках “Истока”, но и физике 
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сложных явлений в электронных приборах, об использовании 
электроники в медицине, о принципе действия военных радиоэлек- 
тронных систем и т. д. Как главный редактор журнала “СВЧ- 
техники” Николай Дмитриевич ни на минуту не опускал планку 
высокой требовательности к публикуемым материалам, благодаря 
чему наш журнал стал аккумулятором действительно передового 
опыта в области микроволновой электроники, всесоюзной трибуной 
талантливых ученых и инженеров. Непреклонная непримиримость 
Девяткова к халтуре, дилетантству, поверхностности, небрежности, 
его, если можно так сказать, мягкая твердость — одна из главных 
черт русского интеллигента. На моей памяти, а я очень тесно 
сотрудничал с Н.Д.Девятковым, он ни разу не вспылил, не выру- 
гался, не стукнул кулаком по столу. Всегда ровный, выдержанный, 
подтянутый, Николай Дмитриевич учит самой своей манерой пове- 
дения, простотой речи, интеллигентностью манер. 

Я многому у него научился, но, к сожалению, взял далеко не 
все, что можно было перенять. И тем не менее без преувеличения 
могу сказать, что школа Н.Д.Девяткова оказала на мое формиро- 
вание решающее влияние. 

Спасибо, дорогой Николай Дмитриевич! 
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